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Para fines de 1976 se '::":" 
convocará a comicios ;:.*"* 


El PE dispuso también la creación del Consejo para 
el Proyecto Nacional que reformará la Constitución 


BUENOS AIRES, 18 (NA) 
El gobierno nacional 
decstió preparar la convoca- 
toria de elecciones ceneral 
para el último trimestre 
1976. Encluyendo en la mis- 
ma la de constituyentes a 
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LA OPOSICIÓN A 
KARAMI CRECE 
EN EL LIBANO 


BEIRUT, 13 (UP). — El 
primer ministro Rashid 
Karami enfrenta una cre- 
ciente oposición de 10% 
partidos musulmanes Lt 
Guierdistas por las pros 
puestas de reformas socio» 
económicas que no han sas 
tistecho las expectativas 
de sus partidarios. 
El lider socialista Ka= 
mal Jumblatt convocó a 
la plana directiva de la 
lizquierda 2 una reunión 
para considerar su respal= 
do 2 Karami, cuyas com= 
Adas iniciativas re= 
tas han encontrado 


Franco sufrió 
otra recaída 


[ás as años de | Su estado se tornó crítico a taíz 
| de una nueva hemorragia estomacal 


MADRID, 18 (UP. —Los 
médicos del generalis) 
| [Francisco Franco extrem 

on 'hoy sus esfuerzos para 
|'impedir que un nuevo de- | 
| rrame intestinal acabara con | 
[la vida del caudillo. 

Un. vocero del hospital La | 


hub 
gos al 
de parte del Ban 
ntral 

La Informació 
contenida en 
ce semanal 
conocer anol 


in «de reformar la Consti- 
Vicién Nacional. 

Por olra parte, se resolvió 
Srear y convocar Al Conse» 
Jo para el Proyecto Nacio- 
Al, con miras a planificar 
la futura Constitución Na- 


las fuerzas re- 
¡vas del quehacer 


Las dos decisiones fueron 
dades a conocer anoche al 
término de una reunión de 
gabinete que se realizo en 
la residentía presidencial de 
Olivos con' la presidencia 
e la Sra: Msría Estela 
Martínez de Perón. 


La posibilidad de quelas 
elecciones se adelanten para 
el año próximo —aunque la 
entrega del mando a los ven 
cedores se mantengan en el 
35 de mayo de 1977— fue 
solicitada "anteriormente por 
el presidente del Comité Na- 
cienal de la Unión Cívica 
Racical. Dr. Ricardo Balbín, 
como una forma de frenar 
las expecativas y la íntran- 
<quilidad_ política reinantes 
enla actualidad. 

Balbín le babía hecho la 
proposición al: presidente 
Provisional del Senado, Ita- 
lo Luder, mientras éste efer- 
ció temporariamente la. pre- 
aldencia de la República en 
reemplazo de la señora de 
Pero, que se encontraba en 
Córdoba por arnes de sa- 
lud, 

La creación del Consejo 

para el Proyecto Naciona] 
Habia sico amunciada por el 
ex presidente Jun Domingo 
Perón en su mensaje al Con- 
¡reso Nacional del 19 dema- 
Jo de 1974 para determinar 
las reformas que órben ser 
introducidas en la Constitu- 
ción Nueíonal con la interven- 
ción de representantes de los 
partidas políticas y de las 
distintas fuerzas del queha- 
cer nacional. 


Las dos medidas fueron 
consideradas por los obser- 
valores cómo dispuestas por 
el' Poder Ejecutivo para alí- 
víar las tensiones políticas 
existentes y demostrar que 

anima el desto de rei- 
mielar el diálogo con los 
partidos opositores, que se 
encuentra prácticamente cor= 
tado en la actualidad, 

Las deliberaciones del ga- 

nacional se inicia- 
ron 2 las 1715, según £s 
Informó oficialmente, conla 
'brecencia de todos los min! 
kros a excepción del de 
Cultura y Educación, Dr 
Fedro Arrighl que se en- 
cuentra en Mendoza, y elde 
Defensa. Dr, Tomás Vottero, 
quien en esos momentos es- 
taba en la base nérea de El 
Palomar, despidiendo a los 
radetes del último curso de 
la Fuerza Aérra que inte 
ron sa vuelo final de Ina 
trucción, 

Posteriormente, Vottero te 
tocorporó 
nes, de ec 
formado por 


bién indicó que pa 
cónciaye los 


y de Prensa 
sión. añí como el de Infor- 
maciones del Estado y elje- 
fe de la Casa Militar. 

La reunión del 
finalizó a las 1940 


gabinete 


(Radlototo NA) 


La jefa del Estado, señora María Estela Martínez de Perón, preside la reunión 
le gabinete celebrada: anocho en la residencia de Olivos 


BUENOS AIRES, 18 (NA), 
— La comisión Investigado- 
Ya, designada por unanimi- 
dad en la Cámara de Dipu= 
fados el 23 de octubre pa- 
Ya examivar el manejo de 
fondos públicos del Ministe» 
río de Bienestar Social y la 
Cruzada de Solidaridad Jus- 
ticialista, inició 2 las 1190 
pl primera, scalón de; traba- 
o, 
Presidió la reunión el 
Justicialista Domingo López, 
Ke extracción gremial, y ee 
encontraban - presentes los 
diputados Antonio Trócc ol), 
radical (vicepresidente); Luis 
o Aranda, justicialista 
río); Rafael Marino, 
Partido Intransigente (vocal 
y Jcaquín Tula Durán, Fe 
deralista' (vocal). No asistio- 
zon el diputado Manuel Ca- 
bans, Justicialista (vocal), y 
el ¡renuneíante Bernardo 
Montenegro, Justicialista (vo- 
cal. 
Ds acuerdo con lo nf 
mado previamente a la. reu- 
nión, es estudiará en esta 
Primera sesión de trabajo la 
metodologia propía de la n= 
vestigación. 


Poder Ejecutivo 

Consultado el diputado L4- 
pez sobre la opinión que le 
merecía la impugnación re- 
alizada en la víspera por 
el Poder Ejecutivo, en lo que 
hace a la investigación del 
Ministerio de Bienestar Bo» 
cial, dijo: “Tengo que ln= 
formar que hasta este mo- 
mento la comisión investiga= 
dora, no ha comunicada 
oficialmente de ninguna re- 
solcción del Poder Ejecuti 
vo. Tengo version CON= 


escri 
mensaje 
der Ejecutivo, pero ofÍ- 


reitero. que no 


iento oficial 


Montene= 


(Pasa a pág. Za. Col. Ira.) 


Comenzó sus tareas la 
comisión investigadora 


La impugnación del P. E. 
¡Buenos AIRES, 18 (Télam), — El Poder Ejecu- 

yo nacional en el mensaje N? 3421, suscripto 
por lá presidente de la Nación, Sra. Maria Estela 
Martínez de Perón, y la totalidad de los ministros 
de su gabinete, cominica a la Cámara de Diputa= 
dos de-la Nación que “no está dispuesto a aceptar 
ni el deterioro de las: instituciones ni el cuestiona- 
miento Incaúsado de sus miembros. por lo queno 
consiente” las Investigaciones decretadas por vues- 
tra honorabilidad 

Aclara, además, que esta decisión es “sin per- 
juicio de admiítirlas en la medida en que fuesen 
oportunas y: legítimas, una vez finalizados los pro- 
cesos" judiciales en trámite y las actuaciones de la 
Fiscalia Nacional de Investigaciones Administrativas 
que se encuentran en curso”. 

En los considerandos que acompañan al mensa- 
Je se expresa que el Poder Ejecutivo tiene Interés 
en asegurar la honorabilidad de su gestión y, con- 
siguienteniente, en sancionar cualquier desviación 

ya producido 'o se produjere con respecto 

a la corrección de sus funcionarios. 


co Central y en el qu 
tambi establece | 
que la circulación mo- 
netaría creció en 3. 
millones de pesos, du 
rante ese periodo 

Según las cifras 
ministradas oficialmen- 
te el saldo de las re- 
servas monetarias del 
pais descendió de 15 
mil 135 a 12837 míllo- 
nes de pesos, en tanto 
ue la circulación mo- 

creció hasta 

114.186 millones depe- 
509, 


Rige el cambio 
financiero para 
foda importación 


La medida afecta 
al papel prensa 


BUENOS AIRES, 18 (NA). 
—El ministro de Economía, 
Antonio Cafíero, dejó virtya 

mente sin vigencia al me 

cado comercial de cambios, 
al resolver el pase al mer 
cado financiero de la máyo- 
ría de las Importaciones qua 
se realizaban hasta Ahora por 


ción firmada en las úl 
horas de anoche, 

El pago de las importa- 
clones de los productos com= 
prendidos en las posiciones 
arancelarias correspondientes 
a las lístas A, A-l By C 
se liquidarán en, adelante al 
lipo de cambio efectivo de 
5030; que antes eran de 
42.18, 44,40, 50.50 y 50.50 res- 
pectívamente 


La Importación de papel 

para diario pasa ahora A pa- 

Éarse por medio del merca= 

do financiero lo cual inere- 
considerablemente el 
del producto, 

La resolución oficial entró 
en vigencia hoy con las ope= 
raciones correspondientes a 
in apertura del mercado fi= 
nanciero. 


El juez ordenó 
la captura de 
Carlos Villone 


UENOS AIRES, 18 
(NA), — El Juez fe- 
deral, Dr. Nocetti Fa- 
solino, pidió la captu- 
ra de Carlos Alejandro 
Villone, ex ministro de 
Bienestar Socíal, cuyo 
procedimiento dictó. 
Villone se encuentra 
en la misma situación 
que Demetrio Horacio 
Vázquez, pues ambos 
están prófugos. 
El juez dlo asimismo 
strucciones a los nue- 
ve peritos sobre la au- 
ditoría que tienen que 
realizar en s libros 
de la Cruzada de Solf- 
diridad Justicialista, 


tes xlndicales de la A 
pa, el secretario adjunto 
Confederación General del 
Trabajo, Adalberto Wimer, y 
el secretario de las 62 Orga- 
nizaciones, Lorenzo Miguel, 
conversarón con Ja presid 

te, Sra. María E 

Unez de Perón 

dencia presidencial 

según se anun 

Fe2noy 


16 ofo 


Amplios rastrillajes en 
búsqueda de subversivos 


BUENOS AIRES, 18 
Írzas del Eje 
alizaron un am- 

USO eh esta ca5- 

lucia de Búr- 


funal,| vo. su 


Baer A 
elotes que aun 
determinado 


Orán 


baso Mark. de 22 añ 


Ma». | 


este vasto 
vo, 
par 


dad que 


danes de las 

que 
las para 
hallaban en 


que ee 


Poca después eo podia com. 


| 
Alocución del 


nistrada esta mañana por 
Secretaría de Prensa y Difu= 
sión de la Presideni 
Nación, señalándos 
entrevista entre W 


y la señora de Perón se 


e extendía 
ren del po 


Concurrió a la 


central obrera 
A 


en Gini 


Almte, Massers 


rado la pa 


fuerzas Armadas 
agregaba a pAnozas 


urso que. pro- 


(Pasa 4 pie 0'1 


La presidente 
conversó con 
Wimer y Miguel 


BUENOS AIRES, 18 
— Los dos máximos di 


ados Ame- 

, Quien en 

de cortesía depar- 

tó con el secretariado de 

la Confederación General 

del Trabajo. 

Adalberto Wimer 

'Querel 
ados 
plan 
Los 


dijo: 
s que los postu- 

Perón se cum- 
en inoamérica. 
objetivos —agregó 
hay que transformar- 
| los en realidad”. 

Por 
jador 
| 
l emocion: 


e el emba- 
ni- 
sentía muy 
pOr encon 


su pa 
Orfila 


1bajadores, expresó 
epto que hay 
pel lor 

| to obrero arg 
Unido: 


Para designación 
de embajadores se 


| solicitó acuerdo 


slo gener-: de la Organi- | 


| 
¡Sé 


| Paz dijo que lo 
elirieran tratar de detener 
norragía con medicinas 
insfusiones en lugar ce 
debido a que el es 
Franco le impedía 

| someterse a una cuarta 

tersención quirurgica 

Un boletín entregado alas 
13.30 señaló que el manda- 
Lario se encontraba en esta 
do critico. 

Esta es Ja octava er 
que experimenta el anciano 
caudillo en su lucha demás 
de un mes por sobrevivir. 

Puentes del hospital: La 
Paz dijeron que Franco, 
|/62/años, comenzó a sangrar 

gada por su bo- 
aparentemente como 
consecuencia de una nueva 
ruptura de la» auturas de- 
jadas en su estómago por 
tres: Intervenciones quirúrgi- 
cas. 

Más de la mitad del est 
mago de Franco fue extir- 
pado en una de Jas opera- 
clones, 


Una nota contra 
el Kremlin de 
37 disidentes 


MOSCU, 18 (UPIX= Un 
rupo de treinta y siete des- 
tácados disidentes soviéticos 
condenó al Kremlin por su 
1egativa a permitir que el 
Úísico Andrei Sakharoy via 
A Noruega el próximo mes 
para recible el premio Nobel. 

Los disidentes indicaron en 
un comunicado conjunto que 
la decisión de impedir el sia- 
F: de Sakharor muestra 104 
Eemores del Kremlin “anta 
el creciente 'movimiento de 
noralidad y. pensamiento cí= 

l' en toda la nación 

La nota añade que el 
zamiento del premio 
a Sakharoy 

ato ue “la 
transformar el 


veledad 
democrática ablerta sirve los 
reses de lA paz y. segu 
idad internacionales", 
El gobíerno soviético antun- 
| ció el miércoles que Sákbaroy 
no podría viajar a Osio por 
estar en posesión de Infor= 
maciones científicas que 
alectan la seguridad de Ru- 
sia; El Jnureado fisico traba= 
Jo extensamente en el de 
sarrollo de la bomba de hi- 
drógeno soviética 


Entre quienes £ 
la figura, 
que fue 
de reclusión en 
mento de trabajo, 
acusado de realizar activida- 
des antisoviéticas, 
Otros de los signatarios 
son Tatyana Khedorovich. 
Úista y vieja amiga de 
iakharov y Larisa Bogorax, 
que fue sentenciada al exilio 
por cuatro años por tomar 
parte en 1968 en una mani- 
| festación que se reunió en 
la Plaza Roja de esta capital 
ra exteriorizar su desa- 
jerdo contra la Invasión 50- 
a Checoslovaquia 


médicos | 


- PUEBLO E 
o 


PRINCRES 


¡Rastotolo UFI) 
Una porsona no identificada que formaba parte de la 
multitud congregada frente al hospital de La Paz, en 
Madrid, donde se encuentra internado el ganeralikimio 
Franco, sostiene un cartel con la fotograiía“del prín- 


crecientes críticas desde 
que se dicron a conocer 
la semana pasada. 

En el aspecto: referente 
a la seguridad, grupos de 
milicianos rivales. choca- 
ron con las fuerzas del 
orden que velan .porsel 
cumplimiento, de Ja. tre 
gua en el lado esta dela. 
ciudad. 

Los testigos presenciales 
dijeron que los combates 
de anoche comentaron en 
los suburbios de Nabaz, 
Sin El Fil y Syoufl cuan= 
do las facciones antagó- 
nicas hicieron funcionar 
sús respectivas ametralla- 
doras y lanza-cohetez 4 

Las fuerzas de seguni- 
dad quae llegaron en ve- 
hjeuios blindados para lra- 
tar de dominar la sítua- 
ión también fueron ata- 
cadas pos las facciones. 
beligeran'es y respondis- 
ron. a las provosaci ha 
según informó la 

Los choques se 
ron tras un día en que la: 
calma fue riera) nda 
capital, con la ep 
ción de unos cantos > 
roleos esporádicos que: 
laron ta cesación del 
o declarada hace dos de- 
manas entre los guerrille= 
ros cristianos de derecha 


cipe Juan Carlos de Borbón y su espota 


y los musulmanes de lt 
Quierda: 


Sigue la hosti 


lidad 


al régimen lusitano 


Los miembros del gobierno discutieron la posibilidad 
de desempeñar sus funciones fuera de Lisboa, Tensión 


LISBOA, 18 (UPI). — Los 
Hgeres del sexto gobierno 
provisional discutieron la po= 
sibilidad de' desempeñar sus 
funciones fuera de Lisboa 
debido a las continuas ma- 
pifestaciones callejeras enta 
capital 

Fuentes politicas dijeron 
que el lider Socialista, - Ma= 
Tio Soares, se entrevistó Aho- 
che con el primer 
José Pinheiro de A 
para discutir una reel 
turación del gabinete o 
formación de Un nuevo: go- 
bierno 

Pero Un vocero 
do Socialista negó que So 
res y Azevedo hubieran di 
utido cambios en el gobíe 
no. 

“Es falso. El sexto, gobier- 
po continúa. No discutítron 
la recstructuración del gas 

te o la formación den 
Duevo gobierno”, señaló. 


tfestacio- 

las que prácti- 

tienen tambien al 

país sumodo en la anarquía. 

Los 115 delegados socials= 
tas 2 la esembiea constitu= 
yente pidieron trasladar Al 
gobierno fuera de LISDOA 
después. de que miles de 
Obreros de Ja construcción 
mantuvieron sitiado por. 98 

5 a Azevedo en su Tesi= 
dencia: ofíctal. 

El sitio lo levantaron solo 
después que Azevedo accedió 
A sus demandas salariales. 

Después del Incidente, Jos 
lideres del gobierno: se Taos= 
traron: especialmente. moles 
tos porque las fuerzas 
guridad de Lisboa no intervi 
teron para poner'fin al sí 
tío: 

La delegación: socialista pl- 
elo “como último recurso la 
transferencia de los órganos 


legítimos de Ja soberania des 
mnecrática a otto punto en 
el territorio nacional sí em 
Lisboa Jos jefes multares no 
puecien disponer de la quite 
ciente autoridad y decisión 
pera asegurar el fonexaras 


La cohesión del sexto ge 
tierno ha sido reveramenta 
dañada por disputas entre 
comimistar y demócratas po= 
pulares, con los soctalistas. 
en medio. 

El Partido Comunista y 
grupos. ultra. ES 
han puesto en oposición. al 
gobierno por considerarlo qe- 
maxado pr 

Los demócratas populares 
han respondido con Mamadas - 
a ln zalida de Jos comuna» 
tas del gobierno, en el que 


ocupan una cartera. 


Azevedo y su gabinete se 


lan 


visto constantemente 


Homenaje de Orfila a San Martín. 
El secrotario goneral de la OEA, Dr. Alejandro Orfila, 
a la memoria del genaral San Mar= 
tando una ofrenda floral en el monumento 


rindo 
tn de 


A Libertador, 


OMA, 18 (A 
hacia. la. izquierda, pel 
las precedentes elecelones 
junio, ha sido regist 


retroces 


una modesta dl 
|: Movimie 


ra: esta consulta 
fueron llamados a las ur 
sobre una pobll 
de ltalíanos. además 
donde se votó, el de 


valoraciones y confrontacl 
radas con el 
Los resultados: 
Partido 


(Reñjototo A], Democracia cristiana 
Partido Socia! 

P, Soclal Demócrata 
Partido Republicano 
Partido Comunista 
Partido Liberal 
Movimiento Social It 
Otras Jstas 


el de Sulmona con poco más de 11.000, de 


Votos 
03.558 
24.893 


Tendencia 
en Italia del 
electorado 


SA). — Un desplazamiento general! 


ro más moderado queen 
administrativas del 15 de 


ado en las votaciones efectua: 
mingo y ayer para la renovación de los 
municipales en 113 ayuntamientos Jtallas 


os resultados de los comicios reflejan, en efec= 
o de ln democracia fo 
de comunistas y socialistas, Juntameni 
inución para lMberales y derechis- 
9: Social Ttallano. 

Hay que tener en cuenta, Sly embargo. que pas 
electoral 


administrativa parcial: 
nas sólo 323.000 electores 


ión global de más de 56 millones 
entre los 125 ayuntamientos 
ayor número de electores era 


¿ones 


lones deban ser 


relatividad, Ñ 


Porcentajes 


36,9 '£e0 1970 el 43) 
14,4 (LOS 


585 
50,555 
$83 
6,796 
¿AS 


150 


4 


1 -— E UTO! 


RAL — Martes 


18 de nov 


tembre de 1975 


DELIBERA LA 


Investigación... | ASAMBLEA DEL 


¡Viene de pár, Ara.) 


Eto a formar parte de la 


Somisida, informó López que | 


Ces Otra de las comas dela 
Que no hemos sido informa: 
éso oficialmente”, y agregó: 
$ esa renuncia con 
los cánones que correspon» 
da. se bará el anátiais cos 
rrepondirate”, 
Opimión de Tréccoll 
Por su parte, el diputado 
xadical Tróccoll, al ser con» 
wultado sobre el mismo te 
BRA, BORUYO que “tendrá que 
expedirse la Comisión de 
¿santos Conatitucionales so= 
Axe la impugnación del Po- 
der Ejecutivo a la comisión 
investigadora. Los arrumen= 
loa presentados son muy po- 
leva y la experiencia concre» 
la revela que la cámara del 
permanentemente, 
investigado hechos trre= 
Eu producida en sedes 
Administrativas”. 
que “eta malsma 
clmara investigó los contra- 
los de ENTE y los de ALU 
AR, producidas por el Po= 
der Ejecutivo. 
De Sobrino Aranda 
Lala Sobrino Aranda, Justi- 


cialista, secretario de la co= 
misión | Investigadora, -sostus 
xo que “la Impugnación del 
| Poder Ejecutivo a la comi- 
2iÓn SUPONRO QUE se debe- 
rá al iso de los elementos 
Jueisprudenciales que exts- 
ln y que constan en el 
| mensaje referido a casas co= 
mo de Hipólito Irigoyen en 
1918 y 192, por 
terpreto que el Poder Eje- 
cutivo ha analizado también 
vasta Jurisprudencia en la 
materia”, 


Rafael Marino 


El diputado intransige n te 
Rafael Marino, señaló que 
“el planteo de Impugnación 
a la comisión investigadora 
per inconstitucional es una 
ARgUCÍA, Ya que la voz del 
pueblo 'es la voz de Dios 
y en la calle en los corri- 
Mos, en las fábricas, en los 
talleres. en los sindicatos, y 
en la Universidad, se habla 
de graves irregularidades. La 
cámara, como representan- 
te del pueblo. es la única 
que puede dar pna exención 
dotal de culpabilidad. que 
únicamente puede aparecer 
Juego de una Investigación 


La UCR culpa 


de la crisis a la 


jefa del 


BUENOS AIRES, 18 (NA). 
— La mesa directiva del Co- 
amité Nacional de la Unión 
Civica Radical (UCR) senaló 
Ala presidente Maria Este 
la Martinez de Perón que es la 
prinepal responsable por Ja 


Asimismo señaló que el nc- 
tal clima de imseguridad es 
[utilizado por “pequeños cireu- 
los de uno u OLIO signo, pa= 
ra desprestigiar y en su ca 


desemvolrerse 
mayoría de nuestro pueblo”. 
Los radicales ratificaron 
lbn posición eialoguísta y de 
apoyo a la delensa de las 
instituciones y también se- 
Ralaron que el gobierno no 
Iúebe interferir en las inves 
igaciones E puedan dis- 
lpone: arar irregula- 

oe para 

El documento de los radi- 
cales fue dado a conocer 
he Juego que la mesa di- 
va Comite Nacional 
durante casi tres 
bajo la presidencia de 

Balbin. 


a definición de 
'n proceso 


La comunicación comienza 
señalando qe “toda la Nación 
percibe y presiente que ee 
apracima la definición de un 
p pero que nadie po- 
[ára' negar "que las expreso- 
|nes políticas, institucionales 
ly sociales. han venido 2d- 

ndo en términos muy 
[precisos el avance de una 

empossción que nos en- 
vuelve a todos”. 


También advierte que, pe- 
A esa tarea de concoruía 
debrada por la oposición 
[desde hace más de un año 
fee ha insistido en inte- 
lrrump." o malograr todo 
Lajogo” de parte del gubler- 
uo que tamojén acentuo “la 
onéneción dominante del po- 
Júer de un pequeño circulo 
que rodea al ámbito pres.- 
Dentro de sus críticas los 
[radicajes mencionan las tra- 
bas impuestas por el go- 
bierno al periodismo y at 
je, Jo mismo que 2 la 
bposición o 4 “fantasmas ín- 
[nominados Jo que ngres mas 
¡ue el abandono des obli» 
IciOnes de ejercer la con- 
crión del pals con gran- 
Jueza, con conocimiento cabal 
sus Ciicullades y con el 
¡zo honesto y mucero 
promover la unidad na- 
feácnas para lograr la recons- 
rueción € iniciar el proce- 
Jo de hberación promesco 
l país”. 


4 actual crisis 


Mis adelante manifesten 
lus radicales que el resulta- 
Bo de esa política es una 
crisis que “ha llegado al 
lprupo nivel presidencial” 
[msentras “el pueblo asiste 

ado al paso Gel tiempo 


lio decisiones por ausencia | 


desu titular de la Casa de 
[Gablerno, as como una in- 
ación incontrolada, pérdda 
Jáe salario real e Inciscipil- 
Ina de lar bases sindicales, 
[el tiempo ue “la soDversyn 
50 eneentra más resisten 
24 que la que le oponen “ss 
fuerzas armañas y lag de tr» 
Irurida6. porque no hay res- 
Via peiólica mi puede hna 
bería en meñio de esta ni 
pe 

Preníe a elo el documen» 
p rañica) señala que el par- 
460 está comvencióo de que 
la cación Puede 1er 1e- 
ertida PONEMOS a en 
otras el rumbo de la uri- 
ad haconal' mediante "el 
Ladogo que replsnter y 1or- 
le 4102 ATADÍAR CÁNCIdAN» 
drá el DA 
tas, 000 3 pastas: Lo 
a la plenitud del ejerciro 
sue poderes, són amena 

A las Nitastades pubiicas, 


Estado 


ponen la eliminación de los 
adversarios y adoptando 
Quienes tienen que hacerio 
las actitudes patrióticas que 
desalienten a los golpistas de 
furno y a£rmen la: continul= 
dad constitucional”, 


El vacio de poder 


Tras hacer: resaltar que 
"por ello, resulta imposible 
dilatar más las' respuestas 
¡ue toda la Nación espera y 
e debe darse entro Cs 
los inecanismos regulares de 
laa instituciones y Do en la 
“supresión de ellas porqueel 
Poder Ejeculvo, con ser par= 
le prominente del régimen 
constatucional, no Jo absorbe 
ml lo agota y sería imper- 
donable, que el vacio de és- 
ve, provocara la caducidad de 
todas las estructuras de la 
República”, 


Reilera la UCR que “con= 
sidera que la crisis no se 
resuelvo con que la señora 
lente afirme su volun= 
de no renunciar ni pe 
als licencia”. 


El país sin gobierno 


De acuerdo a los radica- 
les lo Importante en este mo- 
mento “es lograr un gobler= 
mo —porque el país advier- 
te que no lo tlene—.. inte 
grado con Jos hombres mas 
capaces de sus proplas f- 
Tas_ de esctarecer todos J08 
actos de inmoralidad —lo que 
no podra ser entorpecido- 
disipando así toda duda al 


hombres y mujeres quieren 
vivir en paz, Mbertad y den= 
tro de la Constitución”, 


Por último manifiesta que 
“uo hay duda que un cu 
dro como el que presenta la 
República no se alcanza en 
ln Instante y que existan 
dentro de un gobierno múl+ 
iples factores y variados 
responsables de ello, pero 
dertro del orden constitucio= 
nal que nos r.xe es de to- 
da evidencia que la prime 
ra responsabilidad le astste 
a la presicente de la Na: 
elon. No entend 'rlo asi cons= 
títulria un error Ha llega- 
do el momento pues 

ella ¡adopte las actn 
asuma las responsabilidades 
compatibies con la gravedad 


lo que in> | 


| EPISCOPADO 


BUENOS AIRES, 18 (NA) 
— Continuó sus deliberncio- 
nes esta mañana la XXXI 
Asamblea Plenaria del Epis- 
copado, que trata un tema- 


'O que no se ha hecho pú- | 


Vlico! elaborado recto 
| te por la comisión e 
! lsmo católico, 
cónclave es presid Ido 
lpor el titular de la Contes 
| rencia. "Episcopal Argentina 
| y arzobispo de Paraná. mon 
ñeñor Adolfo Tortolo y asta 
|ken"las más altas autorida: 
des de la iglesia en nuestro 
país. 

Entre ellas se encuentra el 
presidente "honorario vitali- 
clio del episcopado, cardenal 
Antonio Cargiano; el vice- 
presidente primero. de la 
Conferencia Episcopal, car- 
denal y xreobispo de Córdo- 
ba, monseñor Raúl Prim: 
testa; y el vicepresidente se- 
fundo del cuerpo arzobis- 
po de Santa Fe, “monseñor 
Vicente Zazpe. 


Modificaciones 
en los casinos de 
- Mar del Plata 


MAR DEL PLATA, 18 
(Télam). El gerente 
general de Casinos rati- 
fícando anticipos formu- 
lados por las autoridades 
de Lotería de Beneficen- 
cia Nacional' y. Casinos, 
anunció una serie de mo- 
dificaciones en las salas 
de juego para la ¡tempo- 
rada veraniega. 


Se han dispuesto modl- 
ficaciones, dijo, en el “1- 
6”, En tal sentido, remar- 
có. se elevará el monto 
de las apuestas a la chan- 
ce ds casilleros de 2 y'12, 
de 32 2 34 y el de 3 y 1) 
de 16 2 17. permitléndose 
Jugar enesa misma chan- 
Se a la suerte de semiple- 
no. 

Asimismo, destacó el 
funcionario, habrá “mon- 
te con puerta” y funclo- 
narán en el Casino Cen- 
tral 100 mesas de ruleta, 
44 de punto y banca, 4 de 
30 y 40 y 6 mesas de 1-6. 
En el anexo dos, habrá 18 
mesas de ruleta y 12 de 
punto y banca. 


Los casinos locales fun- 
clonarán desde el princi- 
plo de enero al 29 demar- 
zo de 16.2 3.30, mientras 
que en diciembre y abril 
desde las 15:30 2 3. 


Las entradas costarán 
50 pesos y se han estable- 
cido los sigulentes topi 
para las apuestas: En ru- 
leta, mínimo 50 pesos y 
máximo 509 pesos a ple- 
no; 200 y 10,000 pesos en 
chances “simples y 200 y 
$000 y en carteado 200 y 
10.900. 

Para tener acceso a la 
sala especial el aposta- 
dor deberá exhibir 50 pe» 
3os en fichas. El precio 
de las entradas para el 
anexo del Hotel Provin- 
cial será, también, de 50 
pesos y en las apuestas 
regirán los mismos topes 
que para el Casino Cen- 
tral, 


Manejo de fondos 


por los gobernantes 


BUENOS AIRES, 13, 
“La exposición pública so- 
bre sus bienes hecha por el 
ex presidente Illa, con mo- 
tro de imputaciones que 
destruye, puede servir de 
ejemplo" saludable en este 
tiempo, en que tanto se ha: 
ce para entorpecer la ave- 
riuación de ese género de 
responsabilidades", díce "La 


de la hora y a miten | 


resolver la cri 


Prensa” en su principal edi- 
torial de la fecha, 


senador 


BUENOS AIRES, 18 (NA). 
Al senador nacional bio- 

quista por San Juan Leopol- 
do Brayo, denunciará maña- 
ma en la Cámara alta 
fue agredido ayer en el «e- 
ropuerto sanjuanino y que el 
hecho ue presenciado por el 
gobernador Eloy Camu 
quien 1o dispuso la interven- 
ción polícial. según anun 

Bravo hizo 
anoche en el 
cional a poco de habe 
gado desde San Juan en 
vuelo del que también parti 
Apó Camus 

Bravo dijo a los per 

Jas que fue interpelado 
el erTopuerto sanjuanino p 
el ministro de Blenestar E 
cía) y merelario general 
la Contederación Oeneral del 
Trabajo (COT) de esa pro- 
vincia, José Ubaldo Montano. 
en relación con las e 

pes que mañana 
nocer “lodo lo que pensamos 
20p respecto al mómento y 


gutimnios a los que pro- 


a 


las ajlermaliyas políticas que 


a aan aia 


Ha denunciado 
una agresión el 


Bravo 


| vive el país”, oportunidad en 
que fue amenazado con un 
Arma de fuego, por lo que 
manifestó haberse visto obil 
gado a hacer lo mismo 
BraYo señaló en su relato 
que en la oportunidad Inter 
y algUNAs personas 
para separarlos, en tanto que 
(el jefe de policia, Er 
['Orssi_ Susini, rodeado 
|únos diez guardaespaldas 
do a cinco metros, fos 
tejaba sonriente el episodio 
Agregó que Cam había 
presenciado el tumulto por 
mar parte en el mismo vi 
je y que estaba “acompaña 
do de el gobierno y 
Por último Br 
|denunciaria el hecho al mi- 
tro del Interior, Angel Ro 
do, y al tltular de la CA 
ra. lalo Luder, con el Mn 
lamár de ininediate 
pertinentes "para 
00 asunto” 


lr 
B 


fol 


pet 


Jan de tan | 


Robledo acentuó las tensiones |DE HOSPEDAJES 


Por Angel D. Anaya 
UENOS AIRE: 


Bn nc— 2 
Consejo Nacional del Par= 
tido Justicialista relteró al 
Iniciarse la semana yu me 
vimiento de apoyo crite 
a Robledo concurriendo al 
propio despacho del minis 
lr. del Interior para ratl 
ficarle la confianza. Esa Ac- 
ttud, que reproduce yir- 
tualmente la del viernes. se 
produjo después que la pre- 
sidente de la Nación con- 
yocara a Olivos al gabine 
te nacioril suscitando in 
sistentes versiones de que 
el titular de Ja cartera po- 
lítica sería relevado en esa 
oportunidad por una per 
sonalidad allegada a 5 
circulo más incondicional. 
Llamó la atención que a 
esa visita a Robledo se su: 
maran dirigentes como la 
senadora nacional Yamil 
Barbora de Nasif, Magda- 
lera A. de Seminario y Su- 
sana Rosich. vocales de la 
rama femenina enrolada en 
el más exigente verticalls- 
mo, deduciéndose de ello 
que Robledo ha ensancha- 
do aún más su base de 
sustentación política du- 
rante el último fin de se- 
mana cuando parece deci 
dido un esfuerzo máximo 
por desplazario, 


18 (De 


La convocatoria del fa- 
hinete restó posibilidades al 
Consejo Nacional para ser 
recibldo ayer por la señora 
de Perón, de acuerdo con 
lo anunciado el viernes 
cuando loz “consejeros en- 
cabezados por José Báez 
procuraron forzar la entre 
vista en la residencia de 
Olivos con manifestaciones 
muy expresivas en favor 
del ministro. El encuentro 
quedaba asi pospuesto par 
ra hoy o el miércoles, 
cuando Robledo habrá de 
repelir su reunión con los 
lideres del Senado que 
aruardan una respuesta 2 
sus severos interrogantes 


tamiento del Poder Ejecu- 
live y la licencia de la Sra. 

El senador blo: 
Jul 


de Perón 
quista de San Leo- 
polvo Bravo, firmo 
ilentras tanto en su pro- 
vincia que "pese a cual- 
quier desmenúda, la tregua 
dada por la oposición exis" 
Le, 


Las manifestaciones 
Bravo en Un discurso pú: 
blico produjeron Jrritación 
en el oficialismo senatorial 
cierta desazón entre los 
representantes 
que se comprometieron 
mantener también una 
a de silencio hasta 
miércoles, El líder 
la agregó para mayores de- 
talles que en la Cámara 
alla se desea constatar el 
estado de salud de la pre- 
sidente mediante una Jun- 
ta médica que determine sí 
está o no en condiciones 
de mantener su Investidu- 
ra. La forma en que Bravo 
expresó, a Juicio de al- 
gunos observadores parla- 
mentarics, responde a la 
molestia que Je había pro- 
ducido al senador bloquis= 
ta In desmentida de todo 
lo que se dilo con respecto 
A la reunión de Robledo 
con les senadores el miér- 
coles anterior, Bravo habia 
planteado en dicha reunión 
secreta con el ministro del 
Interior los: más severos 
interrogantes, a nunciando 
que mañana les daría es- 
tado público en ja sesión 
de la Cámara sí no te- 
nían respuesta satisfacto- 
ría 


E 
¡us 


Una actitud que también 
tendrá parecido carácter 
en el radicalismo pero que 
la primera minoría ha pre- 
ferido' no anticipar para 
facilitar Los movimientos 
del ministro Robledo, se- 
riamente faqueado por los 
ultraverticalístas que han 
estrechando filas en torno 
de la Sra, de Perón acusán- 


sobre el discutido compor- 


dolo de constituir una opo- 
sición en el propio seno del 


opositores | 


gobierno. La generalidad de 
los comentarios po 
eciente. (ln 
colncidido 
mientras la 
hilica operativa del minis 
lro se ha ido ensanchan- 
do con la actitud del par- 
Udo, se han registrado de. 
serclones entre el vertica- 
lismo donde, como ocurre 
entre el oficialismo de Di- 
putados, se insinúa un ter 
cer frente de legisladores 
con presencia de aquellos 
que están cuestionando el 
aislamiento de un circulo 
presidencial que cada ver 
| se reduce y aísla más, y en 
| el cual tampoco estaría ya 
cl ministro de Blenestar 
Social, Anibal Demarco. 


| El nuevo respaldo partidario a | NUEVAS TARIFAS 


cos en 
de semana 
en señalar 
base por 


Esa nusva conformación 
de una tercera línea da 
| coherencia a las presencias 
femeninas señaladas en el 
despacho de Robledo, rati- 
ficándose la impresión del 
viernes último en el senti 
do de que el vicepresidente 
segundo del partido, José 
Baer, ha entrado A Jugar 
un papel significativo que 
lavorece la causa de aquél, 
con el evidente aval de las. 
62 Organizaciones cuyo tl- 
tular, Lorenzo Miguel sí 
bien “sigue adscribléndose a 
la defensa de la investidu- 
ra presidensial, se ha su- 
mado a quienes cuestionan 
la gestión absorbente del 
secretario técnico y priva- 
do, Julio González. Ja figu- 
ra" gubernamental que ha 
cosechado más críticas ín- 
ternas y externas desde el 
Ocaso de José López Rega 
Para algunos observadores 
la situación más negativa 
de González se produlo 2 
partir de la semana última 
cuando trascendió en la 
Armada que los elmiran- 
tes hablan desaprobado 
ciertas interferencias suyas 
en el ámbito castrense. Pa- 
ra entonces se había esta- 
do hablando de un intento 
de relevar a los comandan- 
les generales que partía de 
l aquel círculo presidencial. 


y al Dr. 


BUENOS AIRES, 13 (NA). 
— El Consejo Naciona] del 
Partido Justicialista, cuyos 
miembros esperan ser recibi- 
dos por la presidente de la 
Nación, ratificó su decisión de 
SAPozar_a la compañera lea- 
bel de Perón, para que pue= 
da cumplir, sín Jimitaciones 
nl interferencias de ninguna 
clase el mandato popular 
conferido por más de slete 
millones de votos, defendien- 
do así el proceso institucio- | 
nal que tantos sacrificios cos- 
tó al pueblo”, 

El documento, que fue lej= 
do en la sede Justicialista por 
el vicepresidente segundo de | 
la agrupación, Josá Baez, re- 
pudía por “irresponsables 
antiperonistas” las injustas 
acusaciones que el Sr. Ro- 
golfo Arce intentara efe 
tuar al vicepresidente y 
miembro del consejo supe: 
lor, Angel Federico Roble 


las expreslo- 
nes de ese legislador constl- 
tuyeron “un ataque por ele- 
vación a la señora de Perón 
y al Congreso Nacional del 
Justiciallsmo”. 
'Sus afirmaciones —prosi= 
rue la declaración, refirién- 
dose a Arce— demuestran su 
proclividad a la despropor= 
ción que, lamentablemente, 
en ese caso sirven en gran 
volumen a la confusión y al 
golpismo", 

El consejo superior, 
presa, “asume con toda de- 
cisión el deber de salvaguar- 
dar la intangibilidad del 
bierno y del partido, recha- 
zando la iden de cireuos 
personeros e intereses que 
intenten gravitor para im- 
pedir el líbre y armónico 
fuego de las instituciones 

Be dispone además "defen- 
der sin claudicaciones Ja ín- 

stidura presidencial y la 
Jefatura del movimiento, opo= 
léndose a cuanto obstaculi- 
e el ejercicio pleno de la 
Constilición mor quienes de= 
ben ejercerla” 

En momentos en 
Consejo Nacional Jus 
ta consagra los may 
fusrzos a la organi: 
tídaria, slzulendo 
miento del gene 
los direc expi 
Kovimiento Naciona Justicia 

a, a cuyo efecto ha con- 
vocado a elecciones internas 
ta a convocarlas en todo 
vals, aparecen los ode sin va 
tos temen el veredicto de laa | 
urna com- 
pañero 


el 


de los praolos 

peronst 
obstáculo 

sión de este conaejo que 


ni 


úlosos ser to- | 


mandato conferido! 


el fin de mantener un 


reido 


Apoyo partidario 
ala Sra. de Perón 


Robledo 


nión con la jefe del movi. 
miento, se ha declarado en 
sesión permanente”, 


Solidaridad con 
Robledo 


Los integrantes del Conse- 
Jo Nacional del Partido Jus- 
ticinli<a habían concurrido 
al mediodía de 
nisterio del Interior a fin 
de manifestar a su titular, 
Angel Federico Robledo, su 
"solidaridad ante la 
ción que es de dominio pú- 
blico vinculada con declara- 
clones de un legislador” se- 
gún lo consigna una Infor- 
mación oficial de la cartera 
política del Poder Ejecutivo 
que fue distribuida poco des- 
pués 

La comunicaci 
da a la prensa vez que 
los visitantes se retiraron de 
la Casa Rosada, señalaba que 
habían concurrido a la en- 

sta —de media hora— 

José Báez, Manuel Torrres 
Ferdinando Pedrini, Benito 
Fernández, Arnoldo. Aranda, 
Lily de la Vega de Malvaslo, 
Yamili Bárbora de Nassif, 
Susana Rosich, Magdalena 
Alvarez de Seminario y Hay- 
deé Ferrara de Pardo 

En la información oficial 
no se mencionaron expres 
mente las declaraciones de) 
diputado Justicialista por B. 
Alres, Rodolfo Arce, efectu 
das luego de la visita de 
Robledo al Senado el Jueves 
de la semana anterior y cau= 
santes de que el ministerio 
anunciara el inicio de una 
querella contra el legistador, 


n, entrega- 


El ler. Congreso 
de Geopolítica se 


inició en Mendoza 


MENDOZA 18 (Télam) — 
Quedó inaugurado ayer <n 
esta ciudad el Primer Con- 
greso de Geopolítica, organ: 
zado por la Universidad Na- 
cional de Cuyo, con la pre- 
sencia del ministro de Cultu- 
ta y Educación 

ventor; federal en la pri 
zeneral de 


de esa 
Otto Bus 
autorÍ= 


de estudios 
otras allas 


ugura 

¡onarios 
importancia 
cientifica 
ncipal de 


las delíberacio: 


vacia el pac 
Durante m 
dé el o 

brinda 


la con- 
tudios 


de todo hombre 


aspire 


Oman ional 
que quiera panel 
digno en unie 
veran”, 


La intervención 
a YPF dispuso el 
Poder Ejecutivo 


BUENOS AIRES, 18 (N 
A). — Por decreto del Po- 
der Ejecutivo fue desig- 
nado Interventor en YPF 
el teniente coronel (RE) 
Jorge Obón, quien reem- 
plaza en el cargo al señor 
Nells León. 


La designación de Obón 
fue dispuesta por el Po- 
der Ejecutivo luego que se 
alejara del cargo Nells 
León tras haber “tenido 
un enfrentamiento” con el 
ministro de Economía, Dr. 
Antonio Cafíero, luego de 
firmar un acuerdo sala- 
risl con el FUPE- otorgan- 
do aumentos superiores a 
los anunciados — oficial 
mente. 


La firma de ese acuer- 
do le había permitido a 
León var término a un 
conflicto con parte del 
personal de YPF que pres- 
ta servicios en esta capí- 
tal y que privó casicom- 
pletamente de combusti- 
bles a los usuarios duran- 
te más de una semana. 


1 EN Bs. AIRES 


BUENOS AIR 
[ams La Secretaría de 
| Comercio fj6 nuevas tarifas | 
[diarias para el servicio de| 
| hospedaje en los hoteles far | 
| milíares de esta capital, que 
comenzarán a aplicarse a par. 
tr del 10, de diciembre pró: 
[imo. 
|, Len, Muevos valores, que 
tendrán el carácter de már 
|ximos, oscilan entre 30 pesos 
| slnsios por persoca (habita- 
ciones de más de 3 camas) y 

75 pesos (para matrimonio 

loa con un hijo menor de 
12 años en una habitación 
con baño privado) 


| Alende se refirió 
| al estatuto de los 
partidos políticos 


CORONEL SUAREZ, 18 
(NA) El nuevo estatuto 
de los. partidos políticos exe 
girá e: 10 por mil de los vo: 
tantes, lo que significará el 
fin de los sellos de goma”. 
dijo en esta ciudad el pres 
sidente del comile nacional 
del Partido Intransigente, 
Oscar Alende, 

Manifestó el dirigente po- 
lítico que para un partido 
tenga reconocimiento nacio- 
nal deberá estar reptesen= 
tado en ocho distritos, in- 
cluldo capital y en otras pro- 
vincias se exigirán 80 mil 
afiliados. 

Alende, que habló en una 
reunión de su agrupación 
política realizada en una es- 
tancía ubicada a quince kiló- 
metros de aquí, aseguró que 
el Partido Intransigente se= 
rá la tercera fuerza política 
de la República Argentina 
| úya que “tenemos  reconoci= 
miento legal en dieciocho 
provincias", 


Será abonada la 
relroactividad al 
personal judicial 


| BUENOS AJRES, 18 (NA) 
— Las sumas adeudadas por 
mejorar salarios otorgados. 
en julio pasado, serán pa- 
gados en el Poder Judicial 
de la siguiente manera: 20 
por ciento dentro de los diez 
primeros días de diciembre: 
30 par ciento con el sueldo 
de diciembre y 40 por clen- 
to con el sueldo de enero, 

ss lo comunicó ln Corte 
Suprema de Justicia al per 
sonal, señalando que la pri- 
merc cuota se przará dentro 
de lcx primeros diez días de 
diciembre —no sun el suel- 
do de noviembre, como lo 
había previsto el Ministerio 
de Economía— debido a que 
razones técnicas no han per- 
mitido concluir aún las: per- 
tinentes' liquidaciones, 


El 93” aniversario 
de La Plata será 


celebrado mañana 


LA PLATA, 18 (Télam). — 
| La ciudad celebrará mañana 
el 830. aniversario de *u 
fundación con una serie de 
actos que han sido organi- 
| 2ados por la 


que las ceremonias se efec- 
tuarán en un marco de Aus- 
teridad, “como las circuns- 
tancias actuales aconsejan”. 


La clausura de 


Delegación a 
la conferencia 
parlamentaria 


' económicas entre la Comunidad Económica Eu= 
ropea y América latina, actualmente eb situación, 
crítica por ln política de discriminación delmer= 
cado europeo, será el planteo fundamental de la 
delegación de legisladores argentinos en la reunión 
conjunta del Parlamento europeo con su similar 
Latinoamericano, dijo el presidente provisional del 
Senado, Dr. Italo Luder, al despedir a los Integran- 
tes de las dos cámaras que representarán Al pais 
en la reunión parlamentaria mundial 


El Dr. Luder, quien es presidente del Parlamen- 

to Latinoamericano, reunió con tal motivo a los 10 

integrantes de la delegación argentína —cinco s6- 

hadores y otros tantos diputados que encabeza el 

Egnador justicialista Dr. Juan Carlos Challe (Chus 
ut). 


Manifestó el presidente provisional del Senado 
en otra parte de su discurso que “el extenso tema- 
rio de la reunión Interparlamentaria incluye tam= 
bién la consideración del problema de la democta= 
cla representativa en América latina y el aporte 
de las instituciones parlamentarias a la defensa de 
los derechos humanos y las libertades públicas. 


“Es obvio —continuó diciendo el titular del Se= 
nado— que para Latinoamérica el funcionamiento 
de la democracia representativa es una de 50s viejas 
aspiraciones y que tampoco podemos negar que 
muchos países han sufrido en algunas etapas de su 
historia la Interrupción del proceso Institucional, 
que significa un retroceso innegable”, 


Tras señalar que la asamblea considerará “el 
papel de las empresas multinacionales en Pl des- 
arrollo del continente y la explotación de Nos re= 
cursos naturales, se refirió “al planteo prifordial 
de la delegación latinoamericana”. A] respecto di= 
Jo que la delegación “tratará consegulr de los par= 
lamentarios europeos la aprobación de recomen- 
daclones a su goblerno.para que cesen en su polí= 
tica proteccionista contra las importaciones lati- 
hoamericanas”, para agregar que “es necesario e5- 
tablecer relaciones comerciales más equitativas, ya 
que hasta la fecha el intercambio ha sido adverso 
A los países en desarrollo y favorable a los Indus= 
trializados, de Europa!”, on 


Sobre la actual 
situación opinó 
el Dr. Cámpora 


BUENOS AIRES, 18 (NA). 
— “El pais vive un, estado 
de cosas del que es impera= 
tivo salir, y sale cuento an= 
tes, porque, corremos el rles= 
Ko_de perderlo todo. Elpals 
necesita imperiosamente paz 
cificarse, necesita imposter= 
gablemente desarmarse, pe 
cesita urgentemente seguri 
dad, reconcilfación y trabajo, 
pero en Ígual medida nece= 
sita reformar profundamente 
sus estructuras econó mc 0 
soclales”, expresa: en una de- 
claración el ex presidente de 
la Nación, Dr. Héctor J, 
Cimpora, 

Agrega que “la: patria, que 
nos duele dramáticamente, 
puede 5 be recuperaree. 

pueblo está sediento de 
autenticidad, de honestidad. 
de Jústicia, de libertad, de 
democracia y de paz”, 


El Dr. Cámpora dio a co= 
nocer la declaración, fechada 
en San Andrés de Giles, con 
motivo de cumplirse ayer el 
tercer aniversario del retor= 
no del general Juan Domin= 
£o Perón al país. 

En una parte Ge ese do= 


BUENOS AIRES, 18 (NA). 
No apareció hoy la edi: 
ción matutina del diario “UL. 
lima Hora”. clausurado” por 
el término de cinco das por 
el Poder Ejecutivo Nacional, 
[a través de un decreto que 
[fue dado “2 conocer ayeren 
lel que se dispone ade 
iniciar acciones judiciales 
contra los ealtores y respon. 
sables de la publicación 
La medida gubernamental 
e fundamenta. en. etuncio: 
nes originadas en el Mina. 
terio del Interior con mat 
| vo de “informaciones «ist 
sionadas sobre una presunta 
epidemia de saramplón, en 
[113que se menciona Un na 
meto ¡nexistente de casos fa. 
tales”, según e Informó 
la medida el 
Ultima “Hora”, 
Otero, dijo que pere 
sistira en 8u actitud de des 
Jensa de la salad de la nio 
Bez pues “e defender | 
[Voy "a ser terrorista toda ml 
vida 
[En tos fundamentos ade 
|nformaciones. ApAr 
el mimoero 256 


los . 


ramplon: 


murieron de esa enfer 
den el policlinico mue 
ro Alvarez 


formuladas 

ferencía de prensa por los 
etartos de alud Pública 

de la Nación y de la Munt 
clpalidad, en la edición de 
r te en sunu- 
nístrar a la ón nión pública 
| un panorama totalmente dis 
| torsionado de la realidad. 


FO inexistente 


ocurridos en el corriente 


“Ultima Hora”? 


entr || 


en | 


cumento, el ex mandatario, 
expulsado del Partido JustÍ: 
clalista. señala que “la poli- 
tica debe ser una batalla por 
lo esencial y en lo esencial 
percibo grandes coincide n= 
clas en 


1D, La sólida decisión de de= 
tender las instituciones que 
expresan la voluntad sobera= 
na del pueblo. 2) Sostener 
el programa del 11 de mar- 
zo de 1973, que fuera ratl- 
ficado el 2% de setiembre del 
mismo año. 3) La necesidad 
de que nuestro movimiento 
sea recuperado en Un gran 
proceso de democratizac1ón 
Ínterna con  particinación 
activa de, las bases de sor 
mas políticas, eremial. feos 
menina y de la Juventud, 
Que la fuerza del movi 
Lo obrero ha sido y seráeje 
de la unidad de todos los 
sectores nacionales. 5) Que 
para alcanzar la pacificación 
que todos lo< ssctores recla= 
man, «s preciso asegurar la 
Ieualdad ante la ley, la vi 
gencia de las earantías ind 
viguales en todas sus dle 
mensicnes y el pleno: Impe= 
rio de la Hbertad. 

'Sé que esa gran confluen- 
cla está en la naturaleza gas 
cial de los momentos que via 
vimos y en la conciencia de 
los hombres y mujeres dela 
patria. Yo aspiro a que Un 
peronismo tecuerado sea el 
impulso de esta fuerza ne 
cesaría para la salvación de 
la nacionalidad, No serán 4 
aventureros quienes precipie 
tarán en el desconcierto y 
en el descrédito al peronlés 
mo, protagonista de 30 años 
de luchas antilmperialistas y 
sociales del país”. 

En otra parte de su de 
claración el Dr. Cámpora 6x= 
presa que “el destino nos 
privó del general Perón cuan» 
do la batalla por la conse 
smo, que no | Iidación del proceso está en 

ecitica cel | sus comienzos, Su desaparie 

lemas | ción física Interrumptó la 
hospital ejecución del proyecto ás 
btrus establecimientos a41s- | cional que expresan ns tres 
tenciales, ya que el protie=| banderas Izadis: por el peros 
ma de la salud pública se | nismo y hoy patrimonio de 


año” 
Se añade que, además «e | 
lo Índicado, “la” furma — 4 
presentar las nutic.as eviden= 
cla el propósito de crearun 
clima Ce angustia en la opi: 
nión pública, que no se com= 
padece con la necesidad de 
evitar tedsiones Ínútiles, ar= 
tficialmente provocadas 
“Noticias distorsionadas — 
prosígue en sus fandamentos 
omo las que originan el 
presente decreto, casan un 
estado de conmoción ge: 
Que atenta en forma ditec- 
ta contra la tranquilidad y 
la seguridad públicas, sobre la 
que debe velar el Poder Efe 
Cutivo, máxime en momentos 
EN que se encuentra vigen 
[te el estado do xitio a raíz 
de los acontecimientos que 
son de dominio público”, 
Por su pa 
rÓ que “sl 
| Jud de los ni 
que un solo 
[un acto terror 
YOy 4 ser 
| da mi vida 
referirse al motivo de 
usura del diario, Ote= 
lo que “por avisar un 
blación — he= 
surados" y mos- 
|tró ejemplares de otros di 
'etropulitanos que d.e= 
conocer la misma no- 


. entonces 
un terrorista to= 


[ro dl 


E 
| ron a 


sostén genuino de 
bierno. peronista, ¿El 


de 

lento iiirodade 2 Ines 
ten! inf E el gs 
de la discordla. El gobierno 
quedó inexorablemente sim 
planes aun cuanda el pero= 
nismo en al generaba pros 

idas eo ISS al 
atndidas en 
o 
cedida a tn re 
presentación nl mandato pos 
pular”. 


Cámpora, dice que “todos 
los” argentinos mujeres, 
hombres. Jóvenes, tral 
res, Intelectuales, militares, 
empresarios, artisas Pr 
todas los que crean * 
día la patria— están cO0vo= 
cados 2 esta gran empresa 
de salvación nacional quese 
está desarrollando hasta aho= 
ma socoidne ento al 
suelo de la Nación. Sólo que- 
darán excluidos los respon 
sables de DAS ELLA 
ciones. de la ehtroga y la 
explotación”, añadió, 

“Yo siento que la juventud. 
de JA Paca armó máo 
adelante— desea Incorportr= 
de 4 un gran proyecto nas 
cional, el mismo por elcual 
se movilizó masivamente 
epargécida on Jos En 
dores. en aquella imadruga= 
da del 11 de noviembre de 
1972". 

Añade Cámpora que “lucha 
y_ vuelve, dijimos en 1072 
en medio Ni de la 
dictadura, y 
recorrí el pais, trabajadores 
A 
de fe. Del otro lado sólo 
doble escent rinmo, 11M 00 mm 
prensión y burla. ven 
che: y voir . 

*Luche: y 
nuevamente, ParK Su 
va el puel 
va y ose que ea. 
sn, A nue 
ya y delini 
berada rescate, en ad 


remonta a gobiernos anterio» | todo: el! pueblo: argentinos 
Tes al actual, crear Una patria socialmens 


dad. el dolor y la 


s 


El 12 de diciembre 
finaliza el ciclo 
lectivo-provincial 


Aunque 


xo realizara. 


primarias 


Nuevo curso lectivo 


ministra 
Cultura de 
loro que 

ón se habi 


y | 

sita ada | 

era de esas localidades se | 
aará la escuela donde 
sá la espedida del 


Jechvo. 1975. 


Disertará en la 
Unión Industrial 


el Dr. Tissembaum 
Hor a las 19, en la Uníó 

Todutiial de Santa "Fe 

Levará a cabo una col 

cla sobre “Politica 

en el momento actual del 

pais”, a cargo del Dr. Ma- 


del consejo directivo y ase 
sorez, ocasión en que serán 
cambladas idess en torno de 
mportantes temas de actua 
dad. 


LICITACION PUBLICA 
No 19/73 
LLAMASE 2 Licitación 
Pública para la Construc- 
ción y Colocación de ua 

canaleta con cen 
chapa galvanicida N+ 
de largo 


nuestra Planta Pracciona- 
dora de Vinos. 
APERTURA; 6-! 
las 12 horas. Repúbli- 
ca de Siria S.Fe 
PLIEGOS E INFOR- 
MES: en el mismo do- 
micilio de 82 12 hs, 
La Empresa se reserva el 
derreno de aceptar total o 
parcialmente Jas propues- 


MUNICIPALES 


En la Intendencia. 


Informó la Dirección de 
Hldráulica, dependiente de 
la Secretaria de Obras 


['Públicas, que continúan a 


buen ritmo las obras de 
provisión de gas natural 
en esta! ciudad, En estos 
miomentos se trabaja en 
San Jerónimo esquina Rlo- 
ja, en colocación de ca- 
ños; San Lorenzo entre 
Tucumán y Primera Jun= 
ta; Saavedra entre Tucu- 
mán y la. Junta, y Tucu 
mán entre San Lorenzo y 
Saavedra, en colocación de 
mosaicos; Rioja entre 25 
de Mayo y Rivadavia, zan- 
jeo para bajado de caños, 


Dirección de Hidráulica 


Personal de la Dirección 
de Hidráulica y Obras Sa- 
nitarias se encuentra red- 
lizando. diversos trabajos 
en distintos puntos de la 
ciudad. En Villa Yapeyú, 
zona sur, se realizan crús 
ces de caños bajo las vías 
del Ferrocarril Belgrano: 
Estas obras desaguarán en 

zanjón del camino víe- 
Jo a Esperanza y corres- 
ponden a los servicios: de 
las casas construidas opor- 
tunamente por la Municl- 
palidad. 


En Alto Verde 

Hasta la fecha se han 
instalado aproxlmadamen- 
te 1600 metros de la ca- 
feria destinada a la pro- 
visión de agua potable pa- 
ra la Vuelta del Paragua- 
yo e isla Silgadero, tal co- 
mo se informara oportu- 
namente. 


Departamento 
Conservación 


Se efectian rectíficacio- 


Tuvo lugar en la 
unión con la 


nes de desagúes a clelo 
ablerto, lmpleza de del 

agúes y corle de yuyos y 
malezas en Espora y Azo- 
pardo; J. P. López y Pj 

Bustamante; General Paz 
al 8200; Pedro Centeno y 
vias del Ferrocarril Bel- 
grano, y en'Luctano To- 
rrent y Padilla 


Operativos de limpieza 


Informó la Dirección de 
Limpleza que cuadrillas de 
su dependencia realizan 
trabajos de raspado y lim- 
pleza re cordones en Gua- 
dalupe norte; Ricardo Al- 
dao entre Aristóbulo del 
Valle y Gral. Paz y se con- 
tinúa en Santa Rosa de 
Líma. 

Por la tarde, se traba 
Jó en avenida Costanera 
desde Javier de la Rosa 
hacia el sur, donde se efec= 
túan Jos 
mencionados. 


Secretaría de Gobierno 


La Secretaria de Gobler- 
no' de la Municipalidad 
hace conocer a la pobla- 
clón que siguen vigentes 
los precios máximos esta- 
blecidos para los pollos, 
por la Dirección de Co- 
merclo de la provincia: 
pollos eviscerados, el kilo 
a razón de $ 35,50; gall- 
nas, el kilo a razón de 29 
Esta Secretaría advierte 
a los responsables de cual= 
quier alteración indebida 
de los precios, que serán 
severamente reprimidos 
conforme lo establece la 
ley nacional 20680 (Abas- 
tecimiento). 
Secretaría de 
Vecinales 


Informó la: Secretaría 


pliego de bases y 
Suministros 
día: 


esquina 1 
El 


santa Fe, casa Rosario 


FORMA DE PAGO: conta 


LICITACION 


BANCO PROVINCIAL DE SANTA FE 
CASA SANTA FE 


Licitación Pública para la provisión de: 


,, trajes uniformes de verano, en te 
damtex, Plumester o 


confección o media met 


condicio 


720 2 11,50 ho: 
'n nuestra sueurgal 


do contre entrega de la 1 


PRECIO DEL LEGAJO: $ 200 (doscientos pesos). 
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CONTADURIA GENERAL 


la color gris me- 


Arciel de Inta y como alternativa, 
; la, sobre el talle de cada 
la apertura de propuestas el día 77 de nov 
5 día hábil siguiente 
de ln Gerencia Departamental de Contaduría General, 
ler. piso, Santa Fe 

lea podrá ser retirado en la oficina de Com- 

lel Banco Provincial de Santa Pe, casa Santa Pe 


hábiles de 7, 


lembre de 1975. a 


aquél resultare feríado. en el des- 


calle 25 de Mayo 


Jer. piso, 


5. como asi lembién en Banco Provin- 


nes Alres en horas nor- 


¡dumentaria. 


155009120 


ca 


al contado. 


rreembolso es 
conoce venga 


Seguramente usted nos conoce y sabe que el contra 


una especia 
a vernos 


idad nuestr 


Le ofrecemos 1.500 * colaboradores, 100 ciudades y 
más de 1.500 localidades del interior del país, salid 
diarias, y lo más Importante 


AY. López 
Telét. 


Tiompo Récord 


A ON, 
Que es un 
Contrarreembolso ? 


Como usted sabe en qué consiste, nosotros le expli- 
'emos solamente las ventajas. 
Sí usted vende, y despacha hoy, su cliente recibe 
mañana y usted cobra pasado. 
Prácticamente podríamos decir que sus ventas 


son 


y st no nos 


y Planes 415 
2851 y 40410 
SANTA FE 


Intendencia 
participación del titular 
támenio Ejecutivo, señor Adán' Noé Campagnolo, secretarios, funcionarios, con- 

s y miembros del Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Téc- 
micas, considerándose diversos aspectos relacionados con la vent 
de propiedad municipal al mencionado, organismo estatal 


CONTINUAN LOS TRABAJOS. 
PARA LA PROVISION DE GAS 


trabajos antes | 


municipal una 
del Depar- 


de dades — Vecinales | 


presentación del 
dente municipal 


ciación Vecinal Domingo 
Faustino Sarmiento, 


Estatuto del Docente 
Municipal 


Mediante decreto nú 
108 el intenden- | 
te municipal ha procedl- 
do a la aprobación del| 
Estatuto del Docente Mu-| 
nicipal, haciendo saber 
que el mismo alcanza a 
los articulados de más ur- 
gente aplicación, referl- 
dos a los llamados a con-| 
curso para Interinatos y | 
suplencias, que debenrea- 
lizarse durante el mes de 
octubre decada año, que- 
dando para ser estudía- 
dos con posterioridad, los 
que se estima puedan ser 
motivo de asesoramiento 
legal. 


Obras de 
pavimentación 


Comunicó la Dirección | 
de Vialidad, de la Secre- 
taria de Obras Públicas 
que de acuerdo con el 
parte de trebajos presen- 
tado por la empresa ad-| 
Judicalaria. Con strucelo- 
nes de Ingeniería S. A, 
encargada de la pavimen- 
tación de 121 cuadras de 
acuerdo con lo establecl- 
do en el plan “C”, en el 
lapso comprendido entre| 
en 10 y el 15 de noviem-| 
bre se ha procedido a rea- 
lizar hormigonado de cal- 
zada y cordones integra- 
les en Urquiza entre J.B. 

Pedro de 
Y movi 

.naporte de suelos 
Pedro de Vega entre 
quiza y Av. Fdo. Zuviria 
Nivelación y 
aboyedamiento 
de: calle 


Informó la Dirección 
de Vialidad que personal 
de la Sección Motoníivela- 
doras realizó trabajos de 
nivelación y aboveda- 
miento de calles de tierra 
en los barrios Acería, 
Chalet, Alto Verde, 12 de 
Octubre, San Martín, Las 
Flores, Los Hornos, Sar- 
miento y Santa Rosa de 
Lima. También se traba- 
Jó en el recorrido de la 
linea de transporte urba- 
no N9 15, en Villa Yape- 
yú y Nueva Pompeya. 


Disertarán mañana 
y el viernes sobre 
dos temas técnicos 


Con los auspicios del De- 
partamento de Extensión 
de la Facultad 
Reríonal Santa Fe, de la 
Universidad Tecnológica Na 
serán dictadas dos 
rencias sobre temas téc- 
picos en dependencias de la | 
citada casa de altos estudios, 
San Jerónimo 1933, 


ellas, ten 
a a las 20 

versará sobre “Coná- 

de la cloaca máxi 

la ciudad de Santa 

Ta 

lro y del 

Martel 


Fe”. Su 
arco del 
R 
Bupercen 

én contará 
Hidrolo 


Telegramas detenidos 


de terrenos | 


[se fncorpor 
parenteral, al llegar al higa- | 


[mo 


SOBRE El PROBLEMA DE LOS | 
COLORANTES DERIVADOS DE LA 


uera expue 
tada en 


Argentin 


— Nos sería del 
informar a los lec 
Litoral * respecto 
SUERO 
nferencia en Bue- 


nes de su e 
os Abres, 
R 


— En primer térmi 
ciones a 
molec 


mo de las 


nivel de 
'e el melabol 


materías colorantes 


por el públ 
taremos de 
ción de los fenómenos y Leo- 
:nadis con e 


[problema de salud pública 


Los colorantes a: 
Mi, por vía oral y 


do experimentan a nivel de 
microsomas (micro granulos 
de lá infraestractura celular) 
la acción reduetora-hidroge- 
Mante de enzimas y factore 
en una secuencia termodima- 
mica que transforma la unión 
'azolca en aminas y 


final= 
mente como sulfoñatos, glicu- 
ruidos, etc, para su elími- 
hación por via urinana. 


Acción nociva 


— ¿Cómo pr 
u acción nociva 
— Previamente a este 
proceso o durante la etapa 
inicial de. la" detoxificacion, 
erización puede acon- 
de dos maneras: una 
cta por fijación Irreversi 
sobre el ácido deoxirr 
leico constituyente fun 
damental del material gené- 
tico “que contiene la Ínfor- 
mación hereditaria, resultan 
¡do una replicación descon- 
irolada de las células lo que 
configura la expresión paro- 
lógica del cáncer, la otra ge- 
nerando radicales libres los 
que imician la polimerización 
de proteinas 4 otras macro- 
moléculas heterólogas, de ex- 
la manera se pueden compto- 
mete 
na 
do “la Acido 
¡deoxirribonueleico con el mis 
mo resultado anterior. 

Esto puede. producir tam= 
bién en los epitelios por ab- 
sorción directa —el Caso de 

s manipuladores de haran 
Jas— y más fáciimente por 
que no presenta las defensas 
del hígado; de aquí que el 
índice de cáncer a este nivel 
sea elevado y se encuentre en 
progresión creciente. 


Uso en pequeñas 
cantidades 


le ejera 


—P... Los industriales y al- 
gunos técnicos oficiales 
«onsables ae lasautorización 
de los colorantes de la nu= 
ia Miegan A su favor el ele” 
vado poder tíntorio que pcs 
sentan, por lo que se 
£n muy pequeñas cantidades 
lo que les conferiría Inocui- 
dad 


Este argumento 
diia tener un aparen 
lor en el pasado, 
conorimientos en 
molecular nos muestran que 
Bu exsten cantidades des- 
preciabies en el bioquimismo 
interno, en electo acabamos 
de decir que se filan sobre 
el marérial genético será ln- 
|leresante tener una des 

[la pecueñez de Jos genes 

[que na podemos hacerla * 
|guarismos matemáticos; dire- 
mos que el sistema respon 
ble de la reprodu 

cada célula (genoma) 

| menos de un 


po- 


gra 


gramo y 
rte de un gra 
distribuye a su vez 
en los 10 millones de genes 
que tienen los 46 cromos 
mas de la esp ina! 
No podemos concebír un ta- 
maño y peso Lan pequi 
cabo agregar que es 
eente que se lesí 
Ut: 1nos poc 
> AcONtece con 
origen viral 


ésta 


1 cáncer 
para q 


| Riesgo de cáncer 


P. 
que una 


nos años. Este p 


Lusidioso permita a 


san | 


Porq 


nismo en 


Ello explica que 1 

nte haber aumenta 

“sore naramente el 
puimonor de 

al benzopireno del humo del | te 
existen [umi 

4 que mués 


nte de ea 
re es un may | 
el cigarrillo que con= 


Un comunicado 
de la Federación 
de Vecinales 


| Con las firmas del vie 
presidente y del secretario | 
geueral. Ricardo Roldán y 
Alejandro Paoll, respectivas 
mente, la Federacion Sant 
fesina de Entidades Veciña- 
les ha emitido un comunica- 
do donde se señala que el 
presidente de la entidad 
Munuel F, Rioja, ha pre- 
sentado la renuncia al car- 
go y se ha hecho único res= 
ponsable del comunicado 
dado a conocer en los me- 
dios perlodisticos reclente- 
mente. 

Se destaca, además, que] 

“al respecto, el comsejo | 
directivo de la Junta ejec 
tiva de la PSEV, aclara 
que en ningún momento es 
[te organismo desconoció o 
desconoce la labor de 108 se 
ñores concejales, como 2 
tampoco romper con ese ho 
norable cuerpo”, 

Más adelante se dice 
siguleno; 
| Por ello, lamenta profan- 
[damente este desgraciado 
episodio, ya que lo únicó 
que se pretendia con toda Jus 
ticía y. derecho, era, delen= 
| der lox intereses de ln co- 
munidad que Jegitimamente 
representa, evitando que se 
| favoreciera una vez más a 
los empresarios A expensas 
del usuario cada yez mi 
ción existente, lo cual selo= 
grró dada las col 
entre el ente 


lo 


la ciñusulas establecidas 
en el acta-ecuerdo de fecha 
3-11-75 e insertadas en la 
Ordenanza “076 y que dicen 
del cumplimiento por parte 
de los transportistas y del 
control y 'aplicación de san 
clones por vía del organismo 
municipal. correspondiente, 
para compensar por lo me 
hos de esta forma al siem- 
pre perdidoso pasajero 
Referente a esto Ultimo, la 
Federación manifiesta y ce 
compromete públicamente a 
dentneiar en todo momen- 
to. las anomalías que ex 
[tan en Ja prestación delos 
o así también, 
sl existieren, en el control 
y aplicación de sancione 
Para este Gn, la junta 
ejecutiva solicita la máxima 
colaboración de todas sus 
entidades 
deberán el 
| pectivas “áreas 
les, estricto 
cumplimiento de frecuencia 
estado de los colectivos, 
etc. pi que se proves 
erá'a los compañeros vec 
nalis 


bo el próximo míer= 
19 del cte a las 2030, 
local de la Asociación 
a del Ocste, Avda, 
Freyre para 

renuncia del se 

te de la Federa 

slna de E 


coles 


Repub! 


Dr. Héctor José Re 
CIRUGIA GENERAL 
CAMOS = Obras Social 


Las Heras 3446 - T. 19084 
Pte, 100.4 


o En Santa Fe, Sr 
to Enríque Casls y 8u 
regreso extá previsto para el 


Pago a jubilados 

La “sucutsal. local Mel Beo, 
de la Nación Argentina ha 
informado G6e' desde: el 21 
del actual y hasta el 5 de 
diciembre próximo 
rán en dicha entidad las ¿4- 
bilaciones y pensiones de las 
ex cajas de empresarios, Ín=- 
dependientes . y. profesiona- 
les (Autónomos). Dichos pa 
Ños se realizarán en los 
gulentes días y. horarios el 
21, de 16 1 18; los días sub= 
sigulentes, en 'el horario mar 


venío firmado op 


Jueves a bltima hora 
mano | Habría. renunciado 
el Dr. José D, Kot 


tutino de 130 2 1130. 


NTA NAC. DE CARXES. 
DE LA REP, AROENTINA. 
(Expte. NS 133615) 
Liámass a Lleltación Públi 
ca On venta NY AÑ, Fondo 

lbligación, para/ el 
diciembre de 1918 
Alas 17 ba para la venta 
de tajones vación ds huerta 
de 5 uso. 
Los pliegos de bases y con- 
Sicienes podrán retirarse de 
12 a 12 bx en la Div, Cóm- 
trataciones y Suralnimizos, 
San Martin 499, 1er, ply0, 
oficina 127. Cap, Pederal, lu= 
gRr en donde hs procederá a 
apertura de los sobe 
las otertas en 
presencia de funcionarios de 
te Organtmo y de log 
proponentes que concurran. 
EI Gerente de 
Administración y Finamzar 
154008718 € 


1D Coti pase | 

ad a Una entrevista 

que mantendría en horas de 

tarde con el titular de la 

RE ir. Eduardo Enzo 


privada de 


lok motos, 
texto de la 
relacionado con la Ínte= 
Fe, al con- 
covincial de la 
completa 


ran nezocio 
a realizar 

con un pegreTo 

aviso en seccion 


aérea 
clento. de 


MICADOS 
EL LITORKA! 


anuncia la  < 
33" alude] 
de unidades 
RENAULT Okm. 
Noviembre1975 


ñ E zará el dia y hora que gica a combinación: 


Zona Litoral; LUNES 24-18,30hs.-Pellegrinl y Estrada - CONCORDIA E RIOS 
Grupos Renault 45; TAJO -TA34, A 
Grupos Renault 6: 7047 -TD53-TD59-TD89, A ES 
Grupos Renault 12: TG 18-TG86-TG89-TG94-T102 1103 = 1107 =1116* 
TIZ0 -T126 -TIS9 -TI46 -TI53 -T158 -Ti73 1178, 


MUY IMPORTANTE; 


Le rogamos tomar nota del día, la hora y el lugar del acto de adjudicación que corresponde aL 
grupo. y recordar que las olertas de Licitación que se hagan el misma día podrán hacerse Única 
mente en el lugar donde se realiza el acto y hasta que se declare abierto el mismo por parte del 
escribano interviniente. Si una vez realizado el acto de adjudicación au licilación ne ante ganas 
dora, diez días despues su cheque le será devuelto por el concesionario donde usted auscribió: 
el contrato. 


Y 


INBOVBO 
2 80 


Asorte S.A. 
de añoro para fies determinados, 
Con el respaldo de Í 


RENAULT ARGENTINA S.A. 

Av. del Campo 1496 Bs, As. 

Tel. 51-2813/15 
52-7189/8383/6881/6248' 


de ahorro 
por grupos 
Cerrados. 


a los suscriptores de Rombo 80: 


Sí Ud, desea licitar, especifique en el formulario de licitación (en el dorso recuadra superior del 
talon N' 3 de su oferta) la opción de él o los colores del vehículo que Ud, elija dentra de la gamma 
existente, información que podrá conocer en su Concesionario. SÍ Ud, resulta ganador por Sar= 
teo o Licitación preséntese de inmediato a la Concesionaria dónde suscribió el Coniralo y abo- 
ne el 1% Derecho de Adjudicación y 5% Fondo Nacional de Autopistas. En el primer Caño, ade 
más debera hacernos conocer en forma urgente la opción de él o los colores elegidos por Ud, 
como asi también la aceptación del vehículo adjudicado. Para poder participar en esta Adjudi= 
cación el suscriplor tendra que haber abonado en término la cuola corfespondiente al mes de 
Octubre A partir del mes de Octubre se aplicara la clausula 12 cap.IV 

Se comunica especialmente alos que quieren licitar, que las cuotas correspondientes al mes de 
Noviembre. son las siguientes; 


GRUPOS TA GRUPOS TD GRUPOS TG 
A al TA $ ) 10.01 al TD 87 
GRUPOS TI GRUPOS TJ 


GRUPOS TE 


18.02 


GRUPOS TK a 
TK 01 $ Susi 
GRUPOS TH 

THO 
GRUPOS TN - 


GRUPOS TP 


Aclaramos que los importes de las cuotas mencionadas, solamente se 
deberán tener en cuenta para etectuar la licitación, ya que en los mismos: 
no está incluido el seguro de vida. 


EL MAYOR 


315 Excepcionales lotes en El 


45/.2-65/,2- 1627 


INTERES ESTA EN LA TIERRA? 


SZIN. INFORMESE.EN 


BARRIO PARQUE 


CAMPO CRESPO 


n. Precio 


La empresa_que más. 
conoce en Santa Eb 
CRESPO 2705 + TEL. JU 


cuolas sin interés 


fijo e inamovible 


eS. 


a[TH.02:$. 6SOL05.* 


UNIVERSITARIAS | La creación de un nuevo | 
Severas disposiciones | juzgado federal destaca 


adoptó el rector de el Colegio de Abogados 
la U. N. del Litoral Ñ una Información au= [21161 con fecha 00 de sec 


, lotrada. por el Colegio de| empre. de 1915, Proules: 
Sanciones y descuentos a docentes. de esta ciudad se [da por el Poder Eseculivo 
Llamado a concurso para todas los cátedras 


EL LITORAL 


| 
Martes 18 de noviembre de 1975 | 


Mundado por Salvador Caputto el 7 de agosto de 1918 
Vieta) lona Cautre Pivinegas intaleotual No. D42 


| 
| 
ms | 


CATS 


En el tiempo preciso u-j con 


Se esperaba que el retorno de la 
presidente a sus funciones, luego de 
jaber abandonado la clínica donde 
se asistió varios días, despejaría la 
incógnita del acontecer político. No 
ha sido asi, sin embargo. Los circus 
los gubernativos se quejan de que 
siertas informaciones suministradas a 
la opinión pública carecen de obje: 
vidad. Lo clurto es que ellas tras- 
cienden; parten desde algunos rinco- 
mes, Y no resulta admisible creer que 

el comienidy o pute de ellas no re- 
flejen hechas u alternativas que tic- 
nen por escenario el ambiente oficial. 
Quizá m9 pueda considerárselas en 
su totalidad como especulaciones pe- 
odisticas o: noticiosas o que tengan 
su origen en las reticencias con que 

funcionarios se expiden ante los 
requerimientos. Lo innegable es que 
se siente o se intuye un vacio que 
da la sensación de inestabilidad con 
la consiguiente generación de rumo- 
res sobre sucesos francamente insó- 
litos en la historia política del pais. 
Ya lo es la convocatoria de ocho go- 
bernadores con interferencia en Jos 
problemas nacionales, o el pedido de 
audiencia del gabinete a la títular 
del P.E. o el planteamiento de los 
bloques del Senado al ministro del 
Interior. 


el malestar de los partidos. políticos, 
la crítica urticante 
Confederación General Económica y 
el propio oficialismo, que se debate 
en irmtantes controversias y en el 
alzamiento de un gobernador. Todo 
indica que algo o mucho no anda 
bien en la República, que más allá 
de las apreciaciones olendidas de los 
ministros o de los partidarios de la 
presidente, la: crónica señala que va 
a los tropezones 


Y en esta de descon- 
ciertos emerge una sociedad que e 
tá sufriendo una grieta en su con- 
ciencia moral. Malo es que la quie- 
bra del mando se una a aquel de- 
terioro. Existe una amarga realidad 
que acucía a la población, agobiada 
por planteos económicos, pero ab- 
sarta también por la: incertidumbre 
ante el desajuste entre lo que ve y 
lo que oye, en da falta de hondura 
con que «quiere buscar soluciones, 
con asentimientos fugaces y ruidosos 
de las masas y con la presión de sec- 
tores que imponen sus remedios o 
parches para calmar descontentos, 
Se está llegando al tiempo preciso 
en que es menester la palabra clara 
o la información sin retaceos, si es 
que no se quiere que ella sea ru- 
mor en la maraña confusa de lo 


un hecho po-|Nacional el 24 de octubre y 

del Juzga-| publicada en el Boletín Ofi» | 

en esta ci Nación el 1 de 
que hace| corriente, y que de acuerdo 

ha ve-[ccn las disposiciones de ;u 

ones pa-| artículo 3, crea 5 Juzgados 
de dicho fuz-| federales de primera Ínstan= 
de agiíitar| cia en las ciudades de Cói 
jus- | doba. Men Rosario, San 

ito | ta Pe con la 

dotación 


severa y de la 


civil de la: 


mina que A 
tos 
h miento, pe 
investi- 

afectados A faculta- 
tutos, escuel y [0 
anismos depen- [defíniliva; 
la Universdad Na- 

Litoral, de 

de 


Jas existentes en 
dades. 


Un 


ho nuevo logro —diee fl 
nalmente— que tiena la vir- 
d de llenar una necesidad 
adquirida — por la cada vez 
mayor expansión de las Ac= 
tividades tudíciales en el fue- 
YO federal 


sucesión ges 
culminación 
ley Na 


vo una exitosa 
:on la sanción de la 

Davido 

KI, 1 
a, antlcristiana, su- | 
elos que mediante el enga 

[ña astuto o en acción di 

[ta ordenando amenazas y re- 
'ocedimientos 


ctectos 
los he-| 
siones que 

la denominación de “pa 

tos en el lug de trabajo” 

se pretendan llevar a cabo 

Igual calificación, consecuen= 

[clas y — ete toda 

MAnÍGON. que 

mar planilla de 

indicar tema de clase y 

[dictar esta ilima” 

Establece además que “a 
partir de la fecha de esta re- 
solución los titulares de fa- 
cultades. institutos, escuelas | 
y todo otro organismo do-| i 
cente o de Investigación de Clases alusivas 
[ia Universidad, por medio de | por resolución de Ja minis. 

tra de Educación y C 


las secretarias académicas, 
simples secretaria u OYEA-|de la provincia y con mod 
Pie E y otl- cesivos ca sus rela: 
Bentos y por el personal nus | $0. de. recordarse “otro ant: | ciones Intercaciónalos: ua | 
| versario del natalicio de Re- | 1ombres de nivel | 


nentes y por el personal que 
[etegien A esa finalicad, Kle= | medios Escalada de Ban Mar. 


Por Bornardo Vladimirsky 


PUBilA 
carácter, cuando no 
pero que fracasan | el 

frente a quienes no está 

cididos. a 

isunnisil 


La magnitud 
lento. de 
2 palria, 5 

o hondo el alm 


la 
hom- 
'= convenzan de una 
que no es regando can 

indí- | sangre el camino cómo se Jle- 
- | gará a la meta de la paz: 

| la paz de las armas y la dal 


abrigar 


ferencia o la 
te la espera 


Los Dres. Garcia Casella, Hadad y Re en “El Litoral” 
la que ha da- | ( e Í 
pruebas tangi. 
amor a la paz 
o USO 46 1d DOC 


nos, 
la dicha de 


cha a la par 
haciones a la vangus 
mundo, provisto de los más 


Ciertos o no, los acontecimientos 


aparecen en el plano inf 


se deslizan como cantos rodados. 


se qué se trata? ¿Sagac 


istica que descubre hechos ante las 
negativas a informar o falsedad en 
las, notictas? Evidentemente lo se- 
£undo no puede imputarse a la pren- 


sa en geoeral, No puede ) 
confabulación porque en 


rían las FFAA. con su preocupación, 


'ormativo y incierto. 


La República está viviendo la es- 
pera de esa definición para salir de 
su paralisis, dignificar sus institucio- 
nes y defender sus valores, reanu- 
dando el camino del bienestar co- 
mún. No sólo hay ética en desechar 
lo ilicito, sino también en expresar 
con franqueza, para restablecer una 
conciencia moral. 


idad perio- 


hablarse de 
ella esta- 


[berán- comunicar diariamen- 
| te. m este rectorado, por es- 
[crito, qué: docentes no han | 
dictado elases, individualizan- | 
[do personas y materias, a 
qué docentes no han Lomado 
exámenes, entendiéndose que 
[se hace referencia a docentes | 
obligados a dar clases o to- 
mar exámenes en los días 
[correspondientes a los hora- 
rios ya fijados o a fjaree por | 
las autoridades de las un 

[úades 


adÉmicas . 


| Llamado a' concurso: | 


Millones de 
surcos en 


Un campo lleno de 


Transcurrida la primera se- 
mana de este mes un fori- 
cultor de Santa Rosa de Cul- 


mae, perdiéndose millones de | 
ellas en toda ja zona, Que- 
dan muchas hectáreas alíom- 
Eradas con jos pétalos multi 
colores y quedan también 
muchos Norícultores con que- 
brantos económicos, 

—"La verdad es que, con 
el costo de papel maño de 
Obra. alambre y transporte, 
el negocio este año po ha 
sido brillante ni mucho me- 
nos”, expresó un productor 
agregando: “Para colmo de 


gladiolos quedaron en los 


la zona costera santafesina | 


gladíolos. No pudieron convertirse en dinero 


el establecimiento de 
precios máximos en los días 
de mayor demanda determinó, 
especialmente en la capital 
federal, que no fuera remu- 
neraliva la colocación de es- 
ta for, Pasadas las festivida- 
des religiosas del lo, y del 
mes en. curso, decayó, como 
es lógico, el Ínterés del pú 
blico y debleron restríngirse 
los envios. 

Tales las causas por las| 
cuales en Santa Rosa de 
Calchines y demás distritos 
donde la foricultura ba ex- 
perimentado un gran impul- 
so en lor últimos años. han 
quedado sin recoger hec dl 

as rultivadas rón glad: 

Suman millones las var 
de flores que van secánó 


inexorablemente bajos los 
dientes rayos del 20] de no: 
viembre, en lugar de 
sirviendo propósitos de or 
mentación u homenaje, 


Los empresarios 


El jueves a las 21 se ren. 
lizará en el local del Cen 
kro Comercial, San Marti 
2819. una reunión de ind 
brsales gráficos, En 
considerarán distin! 


Ofrecimiento de 


ACTOS 


EXPOSICIONES. 


Mores Manicipal de Artes Y 
aler San Martín 


CU 


taras Ahesión 
Afo Internacional de ja Mur 
ar. 


Galería Finuan. £ 


Mastin 2614. 
amo de co 

tine y 
Aivayo) y Loria Bonao (ces 


ertaimo 1493, — Dibuja 6s 
Manel Viliezo, Rasta el 79 
Mrs. de Esteros 9u artesanía 
y lleeituea de ayer y de her 
Masia metans, en le Esrue 


a Mis 
vía de vista: Le 52 


as y 


Pasco 


de 160 7, do dones y ésmnin- | 


LTURALES 


sepas de Trato y Artes | 


trabajo en un 


Inró. — Moya tar 1950 y | 
La Oficina de Servicio d 
Empleo de] E 
Trabajo de 
funciona 
335%, T 
nocer tn 
consigna n 
Has 


CONFERENCIAS 


Arsldo Dion 

Oalistso, 4 de 

arqueológicas de distin 
as. AUspician la dire 

del museo y mu Asociación de 

Amigos 


de Rosso, 
enel muss Mo 
Enero 1510 


E. 


A la fecha 
| integrada 


un adm) 


Tr baelra 
en el sión de actos 
paraaria Central de Vina 
Corias, Parabuay y b: 
asar Peltegrial, sobe "A 
enclón io A nento 


Gumaris Hor a 


carpintero; seís chofere 
electromecánico, 
lead 


CONCIERTOS | 0 em 


José zan vet Echaros ccultarra). | 
El viernes 2d, 0 las 
Jocxey Cru 


bustibles, 
Lea), 


Un mecánte. 
leta; Un 

electrónico 

para hote 


miado 


ho Organica: Centso de Mes 
Gerias Beniiagiatos e 

A 
La Alano, 
7548, 
Casista. E 
Zi, apertura de 1 
A 
eN 


Phcico doren, $ 


Mp 


Lada e 100- 


o; Cunt 


máquinas de 
plomero. 
de tintoreria 


ados serán aler 
| : 1412 


estar 


gráficos se reunirán ls 


organismo oficial |? 


la nómina es 


Además la misma resolu- 
ción dispone que “a los fines | 
de los futuros concursos que | 
oportunamente se llevarán a | 

la normalización | 

la Universidad | 
'acional del Litoral, y que se 
Justarán a las prescripciones 
de la Ley 20.654, los hechos 
o actitudes encuadrados en 
el La 

2 considerarán 
e los contemplados por el 

11 de la menc 

se remitirán los 
les pértinentes a los Jurados 
ictuantes. Los hechos o sl= 
tuaciones previstas en el ar- 
ticulo primero de la presen- 
le resolución se considerarán, 
además, como realizados por 
doceñite incurso en las cau- | 
sales previstas en los inci-| 
sos 2), d) y e) del Art. 12| 
de la Ley 20,854. 40.) La| 
dirección de administración 
de la Universidad Naci 
del Litoral requerirá, de in-| 
mediato, a los titulares a que | 
se refiere el artículo segundo | 
de esta resolución, copia fiel 
de las comunicaciones di 
rias que los mismos deben | 
remitir al Rectorado, Dícha | 
dirección procederá, al 30 de| 
diciembre de 1975, a procesar 
los días que corresponda des- 

lar de haberes de los mi 


nteceden= 


y propa: 
sueldo anus] com 
del segundo 

tanto no se opere di- 
Jo procesamje 
mada dirección 
de pagar las remuneraciones 
de diclemb 
naldos pe 3 
termina que 
. | el supuesto que algún doc 

le se negare A percib 

saldos o remanentes que co- 
respondan, previos los de 


auto: 
apoderado 


a 


Imente se disp 
mar a concurso 
cedentes pi 
de profes 

facultades 

sy dermás unidades de | 
docencia y de investigació 
dependientes de la Ur 
[dad Nacional d 
Jexcepción, dejó 
[tancia que los que 
[desienazse quedan 
[tes y transi la Ley 

654. Las designaciones que 

esulten de dichos concursos 
|sery ant 


pi 


pamente se convoquen 
A normalizaci 
[versidad 

Pra 


edente 


e | 


Lito- 


| Advertencia a los padres 
o.) Quedan advertidos 
[cursan estudios en de 


me- | que 


| 
y | Considerandos de 
1 [la medida 


lpoudea a 


una (osolía 


[exige la 


tín, se ha dispuesto que el 
día 20 del corriente se dic- 
ten clases alusivas en recor- 
dación de quien acompañó al 
Libertador en su campaña 
Por ot 
misma secretaría de 
y dando curso a una nota 
de la comisión proy 
homena. 
Rosas, se dispuso que entre 
los días 20 y 27 del corren- 
te se dicten clases alusivas 
al combate de la Vuelta de 
Obligado. En los consideran- 
dos de esta resolución se 
destaca el hecho de que el 
20 de noviembre ha sido ins- 
juido por ley nacional e 
mo Día de la Soberanía. 


Las asociaciones de 
calle preparan la 


cena de fin de año 


Recientemente se realizó 
una reunión de la que par- 
ticiparon al as 
asociaciones es comer- 

ales de 


San Jerónimo, siendo el 
principal objetivo la organt- 
zación de una cena de ca- 
maradería de todas las en: 
tidades, siendo ésta de pri- 
mera vez que ss realizará 
una reunión de tal natura- 
cena tendrá lugar el 
imo 29 del corriente, a 
las 21-30, en el CentroP 
Iano de Santa Fe. Los Ínte- 
sados deberán reservar Jas 
tarjetas en las respectivas 
Asociaciones de calles, 


ESTUDIANTILES 
Pide la libertad 

de estudiantes la 
FULNA Litoral 


La FULNA Litoral ha da 

comunicado donde de- 

nuncia “los continuos Alla- 

namientos, amenazas y de- 

tenciones de que son objeto 

de nuestra Unt- 

Estos hechos 

recaen > justamente 

bre aquellos comp añeros 

se han caracterizado poz 

más consecuente de- 

tereses estu= 

idad “repu= 

mientos y 

libertad Un m ediata 

Pedraza, Patricio 

Susana Nicolini y 

ugil”, 

o com 
ostra 


de Jorge 

Blansill 

Koberto 
n ol 
AL 


icado FUL 


congreso 
1 ido Peronista An 

o en la ciudad de Córdoba 
compromet 

ide 


Entrega de medal 


empleado 


Bar- 


pam Alberdi, 
| miento, Guido y 
| poeta “Echeverría, forja 
Se una flcsolia pacifista 
mentada en el sentimiento de 
la fraternidad, base de toda 
ética, parece haber perdido 
| la capacidad para decir'b: 
[tax tanto desgarramiento 
ios años de lucha van 
sembrando la intranquilidad, 
la desesperación, dolor; 
cayeron y van cayendo ral 


| miles son las familías enlu- 
tadas y destrozadas para 
siempre. ¡Cuánoas madres y 
uántos hermanos ho olvida- 
[rán nunca su tragedta! Y 30 
igue peleando y se sigue 
matando, sin queisepa por 
cierto, cuál es la causa de 
Pas cida, 
Ha llegado el momento de 
ta', El país nO pue= 
íáido en 
inocentes; 
tantos argentinos maz 
ós y aún puede haber una 
senda para conducir a la 
lpaz, aún debe haber 
[úna luz para fluminar a los 
| extraviados. Hagamos un lla- 
mamiento vehemente a los 
hombres esclarecidos: aún 
| debe haber próce 
| de pertenecer a la patria de 
Moreno, de San Martín, de 
Rivadavia, de Sarmiento, 
recordado, capaces de en 
bolar la bandera dé la paz 
| esa simbólica mensajera por= 
tadora de tranquilidad — pa= 
ra el ciudadano; de tranquí- 
dad para los niños, queno 
vean interrumpida su ale- 
gar O la 
el estruendo de 
las armas y la seguridad pa- 
ra el trabajador de que au 
trabajo sólo Je traerá bona 
zas 

La paz 
completo del adversario 
demasiado costosa en vidas y 
no siempre conduce a la ver 
dadera pacificación: la pi 
y ln aparente trangu 
impuesta en fuerza de me- 
tralla, tarde o temprano (lo 
demuestra la experiencia 
universal) termina con una 
explosión de rebeldía; la paz 
bo puede cimentarse sobre 
úun tendal de tumbas, 

En lo nacional y en la in 
ternaciona), aun dentro de 
la gran batahola del mu 
de hoy, la paz se busca coo 
nergía y con esperanza. La 
encrucijada 2 que nos — ha 
Jlevado este mundo de con- 
tradiciones con sus amena: 
zas funestas, nos obliga al 
cambio de rumbo ya 

ado po 


cia y 

lim 

cir: fricciones que 

do a reunir en el espacio l- 
deral a los: hombres y las na- 
ciones rivales, como llevados 
de la mano de Díos para es- 
trecharse en ln abrazo fra= 


las. de Arqulccctura 

durante Un 
de medalla 
tienen, trelnta 
jonarios de la 


trador 
4 hal 
hacer 


y fun de 


| 
| 


Jlares de argentinos: miles y | 


nos | 


repart 


altos valores humanos: que 
la naturaleza pródiga le ha 
dado todas liclades 
para en el Camino 
'a, NOS VEMOS emo 
n uns lucha des 
tora que frena todo ade- 
Janto y a la vez ha dado 1 
gar a un brote de cizaña 
moral desconocido hasta hoy, 
por su magnitud, que deslu- 
ce muestra imagen como paz 
el mundo y ante 
nosotros mismos. 
| Debemos erguirnos come 
en los grandes momentos de 
| muestra historia y, pletóricos 
[de energía, generosidad: y 
| comprensión, tomar el enmi= 
no_de la paz y el trabajo. 
| Tenemos mucho que hacer 
y estamos a tiempo para evi- 
el derrumbe, 
| Con una economía deicita- 
|xia, una frontera casi despo- 
[blada cuyo vacio acucia la 
xlicia.... no podemos perder 
po, 

Debemos densificar la po- 
blación de las regiones fron- 
lerizas mediante el estable= 
cimiento de colonlás agríco= 
las, especialmente con hijos 
de "agricultores, prop orefo= 
nándoles los medios para po= 
der trabajar y vivir; crear 
fuentes de trabajo cn gEne- 
al y dotar a la nueva pobl: 
ción de escuelas bien equí- 
padas 

Nuestras fábricas y nues- 
tros campos deben producir 
al máximo para revertir el 
aígno deficitario de la econo- 
mía 

La ciudadanía en todos sus 
nlveles debe ser guardiana 
celosa de los bienes de la 
Nación para evitar eld 

el saqueo por fun= 

inescrupulosos. y 

tas, lo que sería un 

apoyo moral poderoso y un. 

aliciente para los Jueces bien 
inspirados. 

ads uno de nosotros 

úturo de la patria 

y sí cada uno reduce un po- 

fo su egolsmo aporta lo que 

le correspon» 

a Argentina surgl- 

como. la sus 

buenos Argen= 


Taller de pintura en 
Fomento 9 de Julio 


En el local de la Sociedad 
Vecinal de Fomento 9 de Ju- 
y a cargo de la pintora 
de Bercero, desde ha= 
ce cerca de dos meses se vle= 
hen dictando las clases del 
taller del epígrafe. Este está 
spirado en el fundamento 
educativo de la lbr 
sión, que propugna el 
pertar de la creatividad in- 
fantil permitiendo al niño — 
se afírma— desarrollar sus 
cialidades en un am- 
mblente comunitario, donde 
aprenda,a compartir con sus 
compañeros los útiles de tra= 


Por cuarta vez consecuti- 
va la Sociedad de Gastroen= 
terología de Bante Fe ha or- 
ganizado un nuevo curso s0- 
bre temas de la especialidad. 
Para informar sobre el 
particular, estayleron en 


El titular de 
A. y Ganadería 
vendrá el 22 


El próximo sábado vendrá 
a nuestea: capital el secretas 
rio de Agricultura y Gana- 
dería de la Nación, Ing. Lu- 
cio Reca, Participará de un 
acto que realizará Ja Confe= 
deración de Asociaciones Ru= 
rales del: Centro y Litoral 
Oeste (CARCLO), con mot= 
vo de insugurer su Obra, so- 
cíal, al que han de asistir, 
asimismo, los presidentes y 
otras dirigentes de las aso- 
ciaciones- que integran CRA. 
Asimismo ha sido invitado el 
ministro de Agricultura y 
Ganadería de la provincia, 
Ing. Edgar Barbero. 

El conse jo directivo de 
CARCLO celebrará por la 
mañana una reunión; a me= 
diodía .en el “Ranebo Cons 
federado” será servida une 
comida criolla y en horas de 
la tared se hará el lan: 
miento de la citada obra so= 
cial. 


CASA GRIS 
Varias audiencias 
otorgó esta mañana 
Sylvestre Begnis 


El gobernador de la pro- 
vincia, Carlos Sylvestre 
Begnió, atendió su despacho 
en la Caza de Gobierno des- 
ce hora temprana y Juego 
de estudiar algunos asuntos 
con sus colaboradores más n= 
mediatos, concedió varias aus 
ciencias 

Pasaron al despacho del 
gobernador, representan tes 
de la Comunidad Israelita de 


ta Provincial de Estudioa 
Históricos; Aero Club Santa 
Pe y de la Confederación 
la Industria de la provin= 
cía de Santa Fe. 


de Gastroenterologí 


buestra redacción los 
Miguel Garcia Caselis, 
mei Hadad y Héctor Ré, 
miembres de la comisi 
directiva de la entidad 


mesas redondas, 

drán participar todos 
concurrentes. 

El temario 


El 2 2 lao 9, se inicia 
rán las seslones con cuatro 


A partir de las 30, 1e ten- 
srán tres conferencias sobra 
los siguientes temas: “Las 
enfermedades inflamatoria. 
“jan enfermedades dlsabsor— 

ivas' (Esprue-C: 
ete)”. “Las hormonas. 


tará sobre: "Pl= 
siología y ftdovatalogía dela 
bsarción de las grasas”. 
lovimiento de agua y elec- 
pios atorado de la 
ao 
rescctión Intestinal”. *Trata- 
mirntto de las resecciones” 


Las inscripciones 
Los interesados deber. 

inscribirse en el, local 

de se dictará el curso, 


bajo. 


Rodolfo 
realizado 


ecordativas 


Nacional 
a quieh 


rvicio 
Morello, 
en la 


al 


GRAN DESAFIO!.. 
FRIGIDAIRE- . 


pone las cartas 
sobre la mesa 


AÑ 


Si Usted pensd en aire acondicionado. 


consúltenos! Por escrito le haremos 


conocer las ventajas 


extra que le brind. 


- BORGLIO 


TUCUMAN 2644 
Todo cuotas, Contado: gran descuento 


olivas | 


GSREMIALES| 


Suspenderían el anunciado Bs : y lugar que corresponde”, 


paro los agentes estatales ER q | dijo el Ing. Burhero 


Informaciones recogidas ale e 
A das al oe t En las 1r les de la, se pudo recoger la Impresión 
Peseneciar la mañana a ut] o de [portante reuniól «talación Ja se pudo recoger la Impresión 


l Ar : ERE a y a A os aimace. | Asociación Vecina] Republi= | de que algunos dirigentes ves 
el de trascendidos asegu. ' Ñ : 
Que agéntes de sa Adina un s 1 ' 3 $ ñ namien s ñ A E 
ñ 5 > É k . : ' desc [dee : ; iva de ja Fede-| en la Municipalida - 
Wación públicia pro viboxi]u : y 
tinción pública prov , ads AN Santafesina_de Enti- | rían temores en el sentido da 
z Vecinales, Convocada | que se adopte alguna medida 
Sp y AS $ , f ; A conslituyen esos | Us atrás para tratas. espe- | contra ellos 
polos q Da Ed : sion imente el Tema de lala | En abro oran delo 
A Cabo eu la So boleto urbano. dedico buen di ic 
de la se da sporte de pasajeros, 
Cupal y io Jendo varios Jos. delegados 
$ ; ; PAS o o 
E durante los 4 ¿ y Hue mul 1 a Dido “que el dimitente | Energia sobre el Incrementa 
privado se ha yen z . ón 1 , s onda nota reecla: | acordado, puntualizando. des 
FA Sons para los agur: [a di d ne Adu Ea que su actitud ae Fonda: | Acienciás que se producen! en 
des estatales. "ha expe ministerto [que ba en causas que de roer. | $) servicio, MÁs Ribas hubo 
O pa coja cuanto “pa Xaba por el momenta se dis, | veCipalitas. Que. ke efes 
== Y reunion. en cuestión | mandarlo a nuestro puerto. | paca Ma preceñala | 16n/ a: la faita de ur orde 
Funcionarios de Hacienda | Por otra /x en la provincia | "Est Io lascipad [en la continiación le iy re | Bamiento del salen ode 
Participantes dei acto Nevado a cabo en esta ciudad May que Continua e, gue lene- [unión, mañana 4 las 20, en ey | EMponga. obligaciones Ja. los 
1 do para que el E está e | mismo local, pasándose permisionarios, 
E A taa] participa tor asuma la ac 500.000 tone- | cuarto Intermedio. o 


as ¡El Partido Justicialista memoró el 3er. ¿arios A OA o 


xa compensar el 1 + 
salarial de refere «ladera importa toneladas. en la | explique los motivos de 1 pocas los propletarios: que wi» 


Pudo saberse ad jue | R ra y San . > E: desenvolvimiento Qué va A pasar? rn A =x Espre: | ven más debajo de! los 6m= 
a | aniversario del retorno del Gral. Perón '“* [cado qua: el suscribir da | ias, que ¡encima 0 ela 

A cn | Prosigue un ciclo y Po SA Cosecha le un Ene sul n obsoletas; en tanto ótros, di- 

adelantar el pago de lasre- | C La y a afuera 


millón y medio ES e Jo, cubren el servicio “Cón 


ont yidanes n > a ndo en térm 1 que de toneladas maiz, o el sorgo, que tienen a aro 

50 movi sn SUN ; clica que contribuyen A su mayor parte del Liempo én 

S Es A ori EOS pei e Il o de significar. Jocose- [Que devemos tener encata? | ¿Al margen de lo resuelto | otfas actividades. Cnapdo! Ho 

Reunión de: delegados mn ham Aedo] AS miente que estaba atendiendo [fos o Ñ en, Jus casas de fíh de qel 

Para mañana, a las 1030|hieado por el Cunta de Gte: | Gel Gral. Juan Domingo Pe. lonal, Ci Organiani SAS o , a que no cele en su estuer= | PADA, VII ete 

Lan sido convocados a asara= | duados y Estudiantes de la | 10m, Eva Duarte de Perón|ho MayUnez. Todos | ñ se que: habrá «sueo Mn dar ojueas es Un. despido ¿por | 945 MAnites su para que el grave Íncon- 

bla gu carrera de torado de la | Y María Estela Martínez de | de resalto la urgente n la tarea de dono del trabajo, el js | Partam acopladores | veniente apuntado sen subsa= 

delegados de ba- | racultad de Ciencias Jure | PS reslizó anoche el | dad de 'echar filas ación interna contormeliaados serio a los. pros | 0el 3Ur de muestra provincia. [ñado y se refirió elogiosas | Tin núcido de vecinog de 

da ln provincia de | dicas y Sociales Ue la a lo de recordación del ter- | torno a la idea 4 aos sa más. acuciantes que | S0mo así de la zona de Mar- [mente al pauel que, en favor | la calle Estrada, entre E 

general de integrantes della Ta oportunidad. el doctor | cer. Aniversario del retorno » a o [ces Juárez. Córdoba, y otros [de una solucion, está fugan= | tanisiao Zeballos y Hernan 

la Unión del Person Salomón Lache disertará | del líder justicialista 2 la | ra, fina) o aj ttconta el eg puntos, que han m. du la Comirién Permanente | darías. gestionaron. la cesión 

de la Nación. sobre el tema: “El registro | República y.o| —Hoy en du prrocupación por la falia [de Rewtivarién Económica | de ocho camionadas de Hé= 
Te A 


“El agro debe ocupar el | EL LITORAL — Martos 18 de noviembre de 19755 


| La renuncia de su presidente 
trató la Federación de Vecinales 


ro'orden, de cosas y |%S 


Colaboración vecinal 


nión habrá de analzarce el | 
estado de las tratalivas pa-| 
ta odiener el acmento de 
1500 pesos y la situación de- 
rivada de la designación de 
delegado normalizador del 
Misterio de Trabajo en el 

retariado nacional de UP 


Se indicó en fuentes gro 
males que la autonomia de 
Lis seccionales de la ur 


Celebración del 
Día del Empleado 
de la Justicia 


Con distintos actos se fes= 
tejó en nuestra: prov 
"Dia del Empleado Judicial 
Jos que tuvieron su culmina- 
ción en la ciudad de Rosa- 


de propie: En el transcurso de la 


tral 6435". La reunió: 
vará a cabo en la sede de 
la entidad. 25 de Mayo 1117, 
a las 10:30 


Piden el dictado de 
clases alusivas al 
combate de Obligado 
Cc 


motivo de cumplir- 
se el próximo jueves el 130% 
aniversario. del combate de 
la Vuelta de Obligado, la 
Comisión Provincial e Ho- 
menaje 2 Juan Manuel de 
Rosas se ha dirigido a la 
múnistra de Educación y Cul- 
tura de la provincia, Dre, 
Olga Alarcón de Foschi, soli 
citándole el dictado de cla- 


dependeneta 
En ln nota respectiva, se 


rio, donde fue servida una | expresa que Obligaco. “tiene 
ceña: que conto con la pre-| un prafundo significado por- 


sencia de nNUMETOSOS COmpa- 
eros y del presidente dela 
Córte Suprema de Justícia. 


que: constituyó una verda= 
dera proéta que frente a 
las potencias colonislistas 


En la oportunidad Ía con-|más poderosas del mundo 
teemoración alcanzó un signi- | de entonces, la minúscula pe» 
ficado muy especial, ya que | 10 férrea Confederación Ar- 
sirvió asimismo para cele- | £entina supiera defender su 


brar la reciente obteneíón de |! 
Ja personería gremial otorga- 


Jugar entre las naciones s0= 
beranas. Por ello, desas 


z N> le) | Grand Bourg, escribió el Li- 
e tajo e le | besar: "Timtado miteds 
Nación “a la Asociación Tri- | mandarle (al general Juan 
tunales de Empleados del | Manuel de Rosas), la espa 
Podez Judicial de la Provin-| da que contribuyó a defey 


ca de Santa Fe 


der la independentia amen- 


Esta vieja aspiración delos| Cana. por aquel acto de en 


Judiciales antafesinos se con- 


tereza en el cual, con cua- 


creta en un momento muy | t:0 cañones hizo conocer 


especial, ya que encuentra a | la escuadra anglo: 
la Aseciación Tribunales en | QUe, Pocos o mu 

ua proceso de afianzamiento | Conidz con eleme 108 
de las conquistas alcanzadas | EIxentinas saben siempre de- 
y de integración definitiva de | féader su Independencia”. 


los trabajadores de la Jueti- 


“Por otra parte —agrega 


cía del fnterior de la pro- | la nota— es conocido que 
vincia a la vida del Grenmo, | €! general San Martin ex- 
y cuaneo a través de la Pe- | presó públicamente: que a 
deración Judicial Argenta | defensa de nuestro suelo 
ze cuenta con real presencia | efectuada por el Mustre Res- 


en el panorama gremial ae) 
país”. 


taurador, tuyo tante trasceo= 
dencia: como Ja guerra 


tenida. contra" España, Hoy, 


UPCN convocó a | Obligado es ro ito funaa: 


mental del pasado argentino, 


asamblea general | Y Jo de la Nación a 


Pero las leyes de 


Las amtoridades / de  la|este Upo no pueden quedar 
Unién del Personal Civil de | en una mera formulación: la 
la Nación seccional Provin- | intención legislativa debe pe. 


cla] Santa Pé, ha convoca 
al cuerpo de delegados de 
toda la provincia a la asam- 
blea general extraordinaria 
a realizarse mañana miércoles 
a lez 1030 en su sede gre- 
mial de Rivadavia 2527 

En la oportunidad se tra- 


desde la infancia y 
2 de la educación, en 
hombre ar= 
pare que el patriz 
ritual de la repú= 
ciertamente com- 
detendido por to 

sus habitantes 


tará el siguiente temario: 1 | Disertación radial 


clonal del 
2 plan de lucha y 
3) disposición parimonial 
inmuebles propios. 


Día del plástico 


stalaciones del 
no se llevaron 


pleado y Obrero del 
Contó con la 
sobernador 
del senador 


gremios y á 


Viajará a Bs. As. 
para una reunión 
el titular de ATE 


Comvecado por el o 


NECESITA INCORPORAN 


mo Jueves, a las 
la emisora LT 10, 
vicepresidente de la Cos 
de Homenaje a Juan 

de Rosas, Sr. Came- 
pronunciará 

ación alosiva al 


CONSULTORA PARA 


DESEMPESARSE EX DISTINTOS PUNTOS DE 


VENTA DELA CIUDAD £ 


HEQUISTTO! 


PRESENTARSE: mi 


MOTEL CONQUISTADOR 


0% BANTA FL 


y de Mayo 


ceremonia, se rindió un ho- | 
menaje " consistente. en 
minuto de mlencio a 
“los caídos en la 
la Hberación nacional", el que 
se hizo extensivo a 105 nu- 
merosús miembros de las 
Fuerzas Armadas, muertos 
en los últimos tiempos. De 
inmedinto se entonaron el 
Himno Nacional y la marcha 
“Los Muchachos Peronista: 
y_a renglón seguido distt 
tos oradores se refirieron a 
la significación de la refe: 
rida efémsrides peronista 
En primer término usó de 
labra Ana Onetto, in 
to. re 
'ador del partido en 


Fue clausurada la 
muestra artesanal 
de Stgo. del Estero 


Fue oficialmente: clau- 
surada esta mañana la 
muestra “Santlago del En- 
tero, su artesania y lite- 
ratura de ayer y de hoy”, 
organizada por cl Centro 
le Residentes Santíague- 
jos de Santa. Fe y com- 
puesta por cerámicas, te- 
Jedurias, trabajos en vitró 
y batik de la escuela Ri- 
cardo Rojas, Í como par 
libros de autores de la| 
provincia. hermana. 


Asistieron el subsecreta- 
xlo de Cultura provincial, 
Dr. Juan Scallter; las au- 
toridades del Centro, en- 
cabezadas por su titular, 
Marciano Bertuzzi; el di- 
rector del Colegio San Jo- 
sé, de Esperanza, Junta- 
mente con una docente y 
cuarenta alumnos y públi- 
co en general. 

Previas palabras del se- 
ñor Bertuzai habló para 
cerrar la exposición el Dr. 
Scaliter, quien, entre otra 
cosas señaló que la mues- 
trá tenía un trascendente 
significado: la exhibición 
de artesanias en sí "reve- 
lá que Santiago del Este- 
ro no ha permanecido aje- 
no a los movimientos cul- 
turales modernos. Fellz- 
mente los movimientos 
culturales en Santiago es- 
tán impregnados de una | 
honda raíz telúrica, como| 
lo revelan estas plez 
cerámica y más que 
da las magnífica 
de tejeduría a 
han pervivido 
varias centurlas 
cladamente contaminad 
con algunas técnicas 
dernas cual es el uso 
las anhilinas” 


Dedicó un p 

cial a la ex 

bros que re 

que en Sar 

ágoroso moviment 
o € intelecti 


de lugar para la mercaderia. | Portuarla de la Provincia de | rra y escombros de una emo 
Pidió linaimente a Ja pren- | Santa Fe. 


presa particular. 


ente General de Braniff implica tener la 
y vocación de servicio del Clan: es hacer 
del viajar un arte. Saber aconsejar los más rendi- 
dores itinerarios, las mejores excursiones, mane- 
jar los buenos horarios, los destinos más intere- 
santes, los precios más convenientes para dar 
más por menos, 


Por eso nos representa en San! 
fundamental del Clan Braniff, 


Consulte a su Agente de Viajes o a nuestro 
Agente General en: 


Crespo 3078- Tel. 30597 


E. Suárez 
el Representante de 


El Clan Braniff en Santa Fe. 


ta Fe y forma parte 


SAITO 9 VZZVAA 


Al Pueblo de la Patria 


Los jóvenes peronistas, solidarios con la responsabilidad que com- 
pete en el momento actual a todos los integrantes del Movimiento Ná- 
cional Justicialista, y conscientes del mandato histórico que como par- 
Ta de una generación argentina nos toca realizar, aportamos al pueblo 
de la Patria, ésta nuestra opinión. 

Nos sentimos hoy en la obligación de hacer cir hue 
que tenemos conciencia que la hora es de lucha, y qué está en pelígro 
el proceso revolucionario por el que dieron sus vidas el General Perón, 
Evita y muchos compañeros. 


Y pueblo argentino, encabezado por su lider, protagonizó a partir 
de 1943 una epopeya liberadora. Un país colonizado en lo cultural. en 
16 político, an lo económico, con sus destinos regidos por el Imperia» 
lsmo y su pueblo explotado por una oligarquía sirviente del misroo, fue 
transformado en diez años de gobierno peronista en una nación in- 
Gependiente, protagonista de su historia, habitada por Un pusolo que 


Con la generosidad de que sólo son capaces los grandes. el General 
Perón volvI6 sin cicatrices, proclamando la Unidad Nacional; buscando 
el reencuentro de los GA con su historia y su destino. Porque 
Perón no volvió como Jefe de un partido. Volvió como Lider de un 
Pueblo sometido para conducirlo a su emancipación, tras la única onción 
válida para Argentina, que es la de LIBERACIÓN O DEPENDENCIA. 
definiendo ciaramente el campo de lo nacional y concitando la adhe- 
sión más formidable de la historia política argentina, el 11 de marzo y 
zatificado el 23 de setiembre de 1973. 


Sin Embargo, muchos no entendiéron esta propuésta. Unos, sien- 
do un ala, pretendieron ser vanguardla; otros, cómplices cón la reac- 
ción y el imperialismo ataron de desvirtuarlo. 


"Los términos eran simples, relterados —quizás con otras palabras, 
tal vez con las adaptaciones de los tiempos— igual A lós que venia ex- 
presando desde 1945. Argentina necesita liberarse, para ello es necesa- 
rio el concurso de todo el pueblo, es necesario lograr la Unidad Nacio- 


La muerte del General sumió al peronismo y al país en el descon: 
elerto, El más formidable movimiento de masas que conozca la historia 
latinoamericana quedaba de repente sin guía, sin cabeza. Un grupo rl- 
diculamente minoritario se enseñoró del poder, 
10 DAsi fue cómo se desorganizó el Movimiento, se rompleron las altan- 
zas. se claudicó en nuestros esenciales temas de fronteras, se abandonó 
Ta politica internacional Independiente, se dejó de lado la política de 
liberación económica, se reabrió la cuenta regresiva del salario real, 
ae margino del poder 2 todos los sectores representativos y se cubrieron 
los cargos con los Integrantes de la barida, con fósiles desenterrados 
para el festín, que nada hablan hecho por la victoria y que se prestaron 
A ser dóciles instrumentos de la destrucción del Movimiento, 

Asi vimos, librando esa innoble competencia por las migajas del 


Sobre este tema, es necesario precisar los términos. Porque noso= 
tros los peronistas, en nuestra lucha por reconquistar el poder para el 
pueblo, usamos todos los métodos que nuestro Conductor y el Movimlen= 
to estimaron necesarios para arribar a ese objetivo; cuando los caminos 
de la legalidad. durante años, se cerraron, nos vimos obligados, tam- 
bién, a hacer uso de la violencia como expresión política del pueblo. 


Partiendo de la autocrítica de nuestros errores, de las 
equivocaciones de nuestro gobierno y la suicida pasividad 
de algunos de nuestros dirigentes, podemos extraer conclu= 
Mones, H 

Pálmos pasto de maniobras clvisionistas. Dejamos ayan- 
zar dentro de las filas de nuestro Movimiento y del Gobier- 
no, la sniestra conjura de un cireulo de seudoperonistas 
Au* generó una política de minorías, basada en la obsecuen- 
ela, la corrupción y la persecución despiadada de aquellos 
que discrepabán, hasta prácticamente rhogar cualquier in- 
ténto de corregir el proceso. 

Pero es necesario también puntualizar que sl blen se 
ha desandado el camino que fliara el General Perón, el 
pueblo sabe que hay una verdadera conspiración de sec- 
tores olizárquicos y prolmperíallstas que tratan de aprove- 
char la oportunidad para echar por tlerra la vigencia de la 
soberanía popular. Ahora vemos cómo, haciendo gala de 
una sorprendente hiprecresía, quienes cargan sobre sus es- 
paldas haber servido a Intereses contrarios al país y tienen 
sus manos manchadas por el saqueo a la Nación, y han 
sido durante 18 años conspieuos gestores de persecuciones 
y proscripciones. pretenden aparecer en críticos y salva- 
dores de la Patria 
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—''Si el pueblo fuera feliz y la Patría grande, ser peronista sería un 
derecho; en nuestros días, ser peronista es un deber”. - EVA PERON 


UNA HISTORIA QUE NOS COMPROMETE 


No es necesario abundar en detalles para decir quiénes scmos y 
qué queremos. El pueblo lo sabe, 


Somos los mismos aunque cambien: los nombres, atinque sean 
otras las cáras— que ocuparon durante dieciocho años, como parte del 
pueblo la lucha por restaurar la Argentina Justo Libre y Soberana 
Los que entregaron la vida de muchos de sus Integrantes durante asa 
lucha, Los que impusieron sobre algunos, su In3obornable politica de 
no Eransár con el enemigo, de no negociar, cualquiera fuera el precio. 


LA ARGENTINA DE PERON 


Los que dieron todo para lograr el regreso del Gral. Perón, Los que re- 
ventaron las calles y las plazas de la República en la campaña que cul= 
minó con la victoria del 11 de marzo de 1973, Los que obtenida esa 
victoria, volvieron 4 sus fábricas, 8 sus oficinas, A sus Universidades, 
sin pedír nada, porque nada habian hecho para pasar luego la factus 
ra. Somos esos mismos jóvenes, presentes en las victorias históricas y. 
gusentes en la hora del reparto, Jos que hoy —al igual que cuando se 


Ea pretendió enfrentar. con.su Jele— vuelven a decir ¡Presente má 
neral! Er . 


—'“Quienes quieran oír que oigan, quienes quieran seguir que sigan. 
MÍ empresa es alta y clara mi divisa. Mi causa es la causa del Pueblo. 
Mi guía es la bandera de la Patria”. - JUAN DOMINGO PERON ll 


regia por sí mismo su destino, que desterró el hambre y el analfabetis- 
mo, y dio a la clase trabajadora 'las organivaciónes que áseguraran sus 
derechos, más allá, Incluso de las derrotas políticas. 

El proyecto quedó trunco en 1985 cuando el imperialismo y la 
oligarquía lograron desalojar al pueblo del poder, para relterar —á 
sangre y fuego— su política de entrega, represión y miseria. Esa patria 


EL PROYECTO DE PERON 


nal. Esa política plasmó Perón desde el gobierno, en nueve meses memo- 
rables en que Argentina volvió a ser tal y los argentinos nos reconoci- 
mos hermanados por un destino común. 


Ubicándonos en una situación de autonomía frente al imperialis- 
mo, contribuyendo desde esa perspectiva a la integración continéntal. 
dentro de un marco de desarrollo nacional independiente que: posíbl= 
lite una mayor producción, más organizada y mejor distríbuida. 


Por ello se buscó el necesario equilibrio entre los principales pro- 
tagonistas: el Estado, las fuerzas del trabajo y el empresariado nacio 
nal, apoyados en el consenso activo de las distintas corrientes cívicas. 
Fundamentos en los que se asienta el proyecto del General Perón para 
lograr la Unidad Nacional. superar la dependencia y concretar la gran- 
deza de la Patria. Postulados primordiales para la acción en 10 nácló- 
nal, que animan la doctrina de la Tercera Posición en lo internacional, 
afirmando la decisión argentina de alcanzar la cooperación entre los 
países, dentro de un marco de relaciones que aséguren la autodeter= 


LA HORA DE LOS ENANOS 


—“Que todos sean artífices del destino común, pero ninguno instru: 
mento de la ambición de nadie”. - JUAN DOMINGO PERON 


poder, a todos los sectores repudiados por el pueblo, a todos alcahue- 
les descalificados por Perón. Algunos de ellos, no vacilaron en brin- 
dar la cobertura adecuada desde los resortes políticos del poder, a las 
bandas de asesinos que sumieron en el terror al país y eliminaron toda 
posibilidad de disenso pacifie 

Asl se plasmó el peronismo cortesano, chíquito, casl a la iédida 
del enano que quería conducirlo. Pero los sectores representativos del 
pueblo reaccionaron y con el pueblo en la calle el 27 de junio y los p: 
ros obreros del 7 y 8 de Julio, condenaron' al grupo usurpador. 

Desde esa fecha basta hoy el perónismó vive un proceso caracte 
rizado por las dudas y la desorientación. No obsténte el grueso del pe- 
ronismo ha emprendido la búsqueda de si mísmo, en una verdadera 
marcha hacia adentro, hacia sus esencias, hacia su pueblo. Y qué otra 


EL DERECHO A LA REBELION 


Debimos entonces enfrentar al enemigo, a los usurpadores, en el terre- 
ho que ellos eligieron, Y esa violencia en manos del pueblo, como nos 
enseñó Evita, no era violencia, sino justicia. 

En 1973 el pueblo eligió, con una mayoría sin precedentes, sus au- 
toridades. Quienes —desde adentro del peronismo— entendemos que se 
han desvirtuado los objetivos programáticos que votó el pueblo, tene- 
mos el derecho y el deber de señalarlo y librar las batallas internas que 


NUESTRA PROPUESTA 


Creemos, como cree el pueblo, que el Proyecto de Perón 
está íntacto. Las dificultades que atraviesa el gobierno no 
son el resultado de su aplicación, sino de su olvido y mo 
existe hoy otra política posible que volver al mismo. 

En estas elreunstancias es cuando los peronistas esta- 
mos comprometidos al máximo con la exigencia histórica 
que la Patria nos pide. Sín unidad del peronismo, no hay 
unidad nacional y sin unidad nacional hay dependencia, 
hay entrega al imperialismo, La organización de nuestro 
Movimiento, su unidad sín exclusiones facclosas debe ser 
la voz de orden, 

Este es el peronismo grande, el peronismo que logró la 
victoria y que la volverá a lograr. Porque para ese pero- 
nismo que es el de todos. el peronismo de Perón, una cosa 
ex sobre todas clara: sólo los dirigentes que cuentan con 
la confianza del pueblo peronista podrán llevar adelante 
el compromiso que el Movimiento Justicialista tiene con la 
Nación. Porque sí tuviéramos miedo a esta confrontación 
con el alma misma de nuestra política, que es el pueblo, 
sería como consentir que la hora del peronismo ha pasado 
con Perón, castrando de esta manera definitiva su contl- 
nuldad hist El peronismo, como Perón lo quiso, mo 
sólo es la vida de su Líder, es ía epopeya emaneipadora de 


Ju Libre y Soberana, que quiso el Conductor, fue la bandera qu 
enarvoló el pueblo en la larga vigilla plena de sacrificios, hasta lograr 
su ansiado retorno y el reencanzamiento del proceso argentino hacia la 
Liberación Naclonal. De nada valió la violencia y la calumnia de 

men contra Perón y su Pueblo, Porque el pueblo ke mantuvo 

Lider y el Lider no claudicó y lo condujo £ la victoria, 


$ 


minación de los pueblos y el rechazo de cuslquier forma de colomialia- 
no o neocolonialismo, favoreciendo un ordenamiento económis E 
universal más Just : y 
Este proyecto, que cuenta con la comprensión de la Ínmensa ma 
yoria del pueblo argentino, encontró quienes conspiraran y aún: pl 
plrán contra su concreción, Más allá del lastra resultante de largos años 
de proscripción y que simieron al pais a una profunda crisis y provo= 
caron un verdadero disloque a las relaciones sociales, hubo una Obs 
trucción constante; desde el sabotaje o y los sádicos asealga- 
tos Instigados por círculos aliados al fmperialismo, hasta la violeneía 
irracional de sectores alentados por vtópicas postulaciones ultralzquier= 
distas. Pero a la vista está la responsabilidad y la firmeza del pueblo, 
consciente de que la hora del pais ex de Reconstrucción y Liberación 
Nacional como lo propuso el Gral. Perón. Mayoritariamente 28 cóm= 
prende que la vigencia de la soberania. popular constituye el camino 
a través del cual han de buscarse las transformaciones sociales y:eco= 
nómicas que la etapa exige. + e 


política. A A 
Pero es necesario también puntualizar que, sobre los errorez 80- 
metidos actúa una verdadera conspiración de los sectores del Imperia 


alojarnos del poder. Esa conspiración se manifiesta en las ca 
a el Est a ce e 
dividir al peronismo, hacerlo estallar, desprestigiario. 3 

entras tanto, el terrorismo acentúa su accionar. buscando *ol= 
tear al gobíerno para asi crear una polarización que lleve Al phis A la 
fuerra civil Así desde la ultraderecha JSesde la ul se con= 
creta una acción a dos puntas buscando cerrarle al pueblo el derecho 2 
ser dueño de sus decisiones y la búsqueda de su propio destine. 


permitan modificar el rumbo. Quienes —desde afuera del peronismo— 
consideran que el gobierno no es el verdaderamente representativo y que 

ai lo son ellos, tienen en 1977 la posibilidad de confrontar sus nombres 
y sus ideas ante el único juez posible, que es el pueblo aszentino en su 
conjunto, No queda pues margen razonable ni dentro ni fuera del pa-- 
ronismo para el uso de la violencia. DN 


un pueblo y ese legado no estamos dispuestos a que se nos 
robe. 

Este es un mandato que moviliza a una. generación mi- 
litante del peronismo -y a toda -la- juventud argentina y 
para cuyo cumplimiento sumamos nuestra vocación de set= 
vicio, porque aspiramos a un orden sín privilegios y a una 
paz basada en la justicia. 


For lo expuesto, exhortamos: 


Al Gobierno, como legitima expresión de la voluntad 
popular, a cumplir el proyecto del General (Perón. 
apoyado masivamente el 11 de marzo y el 2d de 
setiembre de 1973; 


A nuestro Movimiento, expresión y continuación de 
las luchas nacionales por la emancipación, a buscar 
la unidad a través de un proceso de reorganización, 
que por encima de las ambiciones personales o de 
circulo, lo consolide definitivamente; y, 
convocamos a la juventud arséntina a estrechar lu 
las para contribuir plenamente al proceso de libe= 
ración nacional. A 


Al een TA 
cosa es el pueblo para nosotros, los peronistas, sino el alma de nuestra Aa 


llsmo yla oligarquía que se aprestán a dar un nuevo 2Arpaso para des A 
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Mesa Provisoria Nacional de la Juventud Peronista | 


ROBERTO BUSTOS (Diputado Nacional) (Bs. As.) . GUILLERMO MIGUEL 


NA (San Luis) - RICARDO ALVAREZ (Santa Fe) 


ADHIEREN: Diputado Nacional Enrique Sversek (Mendoza) - Diputado Nacional Juan Manuel Ramírez (Chaco) 


rré (Copital) - Diputado Nocional Julio Bárbaro (Capital) . Diputado Provincial Domingo Pochettino (Santa Fea! 
DELEGADOS PROVISORIOS POR SANTA FE; “Jorge Ávalos y Pedro Golera. 


¡VIVA PERON! 


¡Viva la Patria! 


(Diputado Provincial) (Stgo. del Estero) - RODOLFO VITTAR (Congresal Nacional del P.J.) (Córdoba) - LUIS ORELLA= 


- Diputado Nacional Julio Mera Figueroa (Salta) - Diputada Nacional Nilda Ga 


¡VIVA EVITA 


